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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2561 

25 Σεπτεμβρίου 2014 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθμ. Ε.Γ.: οικ. 909 

Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορ¬ 
ροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσ¬ 
σαλίας. 

Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΔΑΤΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τα άρθρα 3 και 7 του Ν. 3199/2003 «Προστασία και 
διαχείριση των υδάτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 
2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ¬ 
βουλίου της 23 ης Οκτωβρίου 2000» (Α' 280), όπως το 
άρθρο 7 τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 (περ. ζ) 
του άρθρου πέμπτου του Ν. 4117/2013 (Α' 29). 

2. Το άρθρο πέμπτο του Ν. 4117/2013 «Κύρωση της από 
31 Οκτωβρίου 2012 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

.και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α' 29). 

3. Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδι¬ 
κασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 54) και ειδικότερα των 
άρθρων 13,14 και 15 αυτού. 

4. Το άρθρο 10 (παρ. 2, 3 και 6) του Π.Δ. 51/2007 «Καθο¬ 
ρισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη 
προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση 
με τις διατάξεις της οδηγίας 2000/60/ΕΚ ,.κλπ» (Α' 54). 

5. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσία για την Κυ¬ 
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με 
το πρώτο άρθρο του Π.Δ/τος 63/2005 (Α' 98). 

6. Το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία των Υπουρ¬ 
γείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α' 141), 
όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση 
του Π.Δ. 85/2012 - Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Με¬ 
ταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυ¬ 
ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι¬ 
κότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 
αντιστοίχως» (Α' 152). 

7. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμοί Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 141). 

8. Το Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ¬ 
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ¬ 
πουργών» (Α' 153). 


9. Το Π.Δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 134). 

10. Την υπ’ αριθμ. 2876/2009 απόφαση του Πρωθυπουρ¬ 
γού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (Β' 2234). 

11. Το άρθρο 6 του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και 
ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α' 
221) και του άρθρου 2 (παρ. 4) του Π.Δ. 24/2010 «Ανα¬ 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και 
τροποποίηση του Π.Δ. 189/2009» (Α' 56). 

12. Το Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτε¬ 
ρικών, Αποκέντρωση και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρ¬ 
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση 
των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας ....στο 
Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι¬ 
λίας ....κλπ» (Α' 147). 

13. Την υπ’ αριθμ. Υ. 436/03-04-2014 Πρωθυπουργική 
απόφαση «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλ¬ 
λαγής Νικόλαου Ταγαρά» (ΦΕΚ 831/Β'/03-04-2014), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

14. Την υπ’ αριθμ. 322/2013 κοινή υπουργική απόφα¬ 
ση «Οργάνωση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής» (Β' 679). 

15. Την με αριθμ. 41620/10-09-2012 απόφαση του Πρω¬ 
θυπουργού και του Υπουργού ΠΕΚΑ, περί διορισμού του 
κου Κων/νου Τριάντη στη θέση του Ειδικού Γραμματέα 
Υδάτων του ΥΠΕΚΑ (Υ.Ο.Δ.Δ. 433). 

16. Την κοινή υπουργική απόφαση 107017/2006 «Εκτίμη¬ 
ση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδί¬ 
ων και προγραμμάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις 
της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ “σχετικά με την εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και 
προγραμμάτων” του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27 ης Ιουνίου 2001» (Β' 1225). 

17. Την υπ’ αριθμ. 706/2010 απόφαση της Εθνικής Επι¬ 
τροπής Υδάτων «Καθορισμός των Λεκανών Απορροής 
Ποταμών της Χώρας και ορισμού των αρμοδίων Περιφε¬ 
ρειών για τη διαχείριση και προστασία τους» (Β' 1383), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

18. Την υπ’ αριθμ. οικ.169279/08-07-2013 κοινή υπουργι¬ 
κή απόφαση έγκρισης στρατηγικής μελέτης περιβαλλο¬ 
ντικών επιπτώσεων του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκα¬ 
νών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος 
Θεσσαλίας (ΑΔΑ ΒΛ410-Δ9Τ). 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


19. Την υπ’ αριθμ. 26/2014 απόφαση της Ολομέλειας 
του Συμβουλίου της Επικράτειας. 

20. Την υπ’ αριθμ. οικ. 146200/30-06-2014 πράξη θεώ¬ 
ρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορρο¬ 
ής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας 
και Εισήγηση από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του 
ΥΠΕΚΑ για την έγκρισή του από την Εθνική Επιτροπή 
Υδάτων του άρθρου 3 του Ν. 3199/2003. 

21. Το από 12-9-2014 Πρακτικό Συνεδρίασης της Εθνι¬ 
κής Επιτροπής Υδάτων, αποφασίζει: 

Αρθρο 1 

Σκοπός 

Η απόφαση αυτή εκδίδεται σε εφαρμογή του άρθρου 
7 του Ν. 3199/2003, όπως τροποποιήθηκε με την παρά¬ 
γραφο 1 (περ. ζ) του άρθρου πέμπτου του Ν. 4117/2013 
(Α' 29), καθώς και του άρθρου 10 (παρ. 2, 3, 4, 5 και 6) 
του Π.Δ. 51/2007 και κατ’ επέκταση σε εφαρμογή του 
άρθρου 13 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοι¬ 
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 23 ης Οκτωβρίου 2000 
“για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα 
της πολιτικής των υδάτων” (ΕΕΙ_ 327/1/22-12-2000), ώστε, 
μέσω ενός περιβαλλοντικά ολοκληρωμένου στρατηγι¬ 
κού σχεδιασμού ορθολογικής διαχείρισης και προστα¬ 
σίας των υδατικών πόρων του Υδατικού Διαμερίσματος 
Θεσσαλίας, να προάγεται ο στόχος της επίτευξης της 
«καλής κατάστασης» των υδάτων που είναι και ο κύριος 
στόχος της ανωτέρω εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. 

Αρθρο 2 

Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης 

1. Εγκρίνεται το Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσ¬ 
σαλίας, το οποίο περιλαμβάνεται στο Παράρτημα του 
άρθρου 3 της παρούσας απόφασης. Το εν λόγω Σχέδιο 
Διαχείρισης καταρτίσθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις, 
τους όρους και τη διαδικασία της παραγράφου 1 (περ. 
ζ) του πέμπτου άρθρου του Ν. 4117/2013 και των παρα¬ 
γράφων 2, 3 και 6 του άρθρου 10 του Π.Δ. 51/2007 και με 
την ουσιαστική συμμετοχή του κοινού και των φορέων 
εκπροσώπησής του τόσο κατά το στάδιο εκπόνησης 
όσο και κατά το στάδιο της οριστικής διαμόρφωσής 
του, καθώς και σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές 
για την εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ που έχουν 
εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

2. Το Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής 
Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας, το 
οποίο περιλαμβάνει αναλυτικά και εξειδικεύει τις πλη¬ 
ροφορίες που περιγράφονται στο Παράρτημα VII του 
Π.Δ. 51/2007, κάνει αναφορά σε γενικές γραμμές στους 
ακόλουθους τομείς: 


α) Γενική περιγραφή των χαρακτηριστικών του εν 
λόγω Υδατικού Διαμερίσματος (περιοχής λεκάνης 
απορροής ποταμού), σύμφωνα με το άρθρο 5 και το 
Παράρτημα II του Π.Δ. 51/2007. 

β) Περίληψη των σημαντικών πιέσεων και επιπτώσεων 
που ασκούν οι ανθρώπινες δραστηριότητες στην κα¬ 
τάσταση των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων. 

γ) Προσδιορισμό και χαρτογράφηση των προστατευό- 
μενων περιοχών, όπως απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 
6 και το Παράρτημα V του Π.Δ. 51/2007. 

δ) Χάρτη του δικτύου παρακολούθησης που συγκρο¬ 
τούνται για τους σκοπούς του άρθρου 11 και του Πα¬ 
ραρτήματος III του Π.Δ. 51/2007 και παρουσίαση, σε 
μορφή χάρτη, των αποτελεσμάτων των Προγραμμάτων 
Παρακολούθησης που εφαρμόζονται σύμφωνα με τις εν 
λόγω διατάξεις, για την κατάσταση των υδάτων 
ε) Κατάλογο των περιβαλλοντικών στόχων που κα¬ 
θορίζονται δυνάμει του άρθρου 4 του Π.Δ. 51/2007, για 
τα επιφανειακά ύδατα, τα υπόγεια ύδατα και τις προ- 
στατευόμενες περιοχές. 

στ) Περίληψη της οικονομικής ανάλυσης της χρήσης 
ύδατος, όπως απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 5 και 
το Παράρτημα IV του Π.Δ. 51/2007. 

ζ) Περίληψη του Προγράμματος Μέτρων που θεσπί¬ 
ζεται σύμφωνα με το άρθρο 12 του Π.Δ. 51/2007, συμπε¬ 
ριλαμβανομένων των τρόπων με τους οποίους θα επι¬ 
τευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι που καθορίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 4 του Π.Δ. 51/2007. 

η) Μητρώο των τυχόν λεπτομερέστερων Προγραμμά¬ 
των και Σχεδίων Διαχείρισης για το εν λόγω Υδατικό 
Διαμέρισμα (περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού), τα 
οποία αφορούν ιδίως υπολεκάνες, τομείς, θέματα ή τύ¬ 
πους υδάτων, καθώς και περίληψη του περιεχομένου 
τους. 

θ) Περίληψη των μέτρων που λαμβάνονται για την 
πληροφόρηση του κοινού και τη διαβούλευση, των απο¬ 
τελεσμάτων τους και των συνακόλουθων τροποποιήσε¬ 
ων των Σχεδίων Διαχείρισης. 

ι) Στοιχεία της/των αρμόδιων αρχών του εν λόγω 
Υδατικού Διαμερίσματος (περιοχής λεκάνης απορροής 
ποταμού). 

Αρθρο 3 
Παράρτημα 

Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας απόφασης το Παράρτημα με το αναλυτικό 
περιεχόμενο του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσ¬ 
σαλίας, που ακολουθεί. 
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ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 


των Λεκανών Απορροής Ποταμών 
του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας 



^ Κ ΕΙΔΙΚΗ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
™ & ΥΔΑΤΩΝ 
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Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών 
του Υδατικού Διαμερίσματος 

Θεσσαλίας (ΘΚ08) 


Κοινοπραξία: 

Γ. ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ Ανώνυμη Εταιρία - 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΡΛΕΡΟΣ - ΕΝ\/ΕΟΟ Ανώνυμη Εταιρεία Προστασίας και 
Διαχείρισης Περιβάλλοντος - ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ - ΕΠΕΜ 
Εταιρία Περιβαλλοντικών Μελετών Α.Ε. - ΟΜΙΚΡΟΝ Οικονομικές & 
Αναπτυξιακές Μελέτες Ε.Π.Ε. - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΚΟΤΖΑΓΕΩΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΓΚΑΡΓΚΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 

Με διακριτικό τίτλο: Κ/ΞΙΑ Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας, Ηπείρου 
και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας. 


Θεωρήθηκε 


Αθήνα .3-θί,Ι·/ 


014 
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ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ 
ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (6Κ08) 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2000/60/ΕΚ, ΚΑΤ' ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 
Ν.3199/2003 ΚΑΙ ΤΟΥ Π.Δ.51/2007 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2000/60/ΕΚ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. 

4.1 Χρονοδιάγραμμα διαβούλευσης. 

4.2 Τρόποι διαβούλευσης. 

4.2.1 Σύνοψη κύριων θεμάτων δημόσιας διαβούλευσης. 

4.2.2 Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση. 

4.2.3 Απόφαση 26/2014 του Συμβουλίου της Επικράτειας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ. 

5.1 Φυσικά χαρακτηριστικά Υδατικού Διαμερίσματος. 

5.1.1 Διοικητική και γεωγραφική θέση. 

5.1.2 Κλίμα. 

5.1.3 Λεκάνες απορροής. 

5.1.3.1 Λεκάνη Απορροής Πηνειού (6Κ 16). 

5.1.3.2 Λεκάνη Απορροής ρεμάτων Αλμυρού - Πηλίου (ΟΚ17). 

5.2 Ανθρωπογενή χαρακτηριστικά. 

5.2.1 Πληθυσμός και ανάπτυξη. 

5.2.1.1 Ανάπτυξη υδατικών έργων στη λεκάνη απορροής Πηνειού (<3Κ 16). 

5.2.2 Ζήτηση και απολήψεις για χρήσεις νερού. 

5.2.2.1 Διαχειριστική λεκάνη Πηνειού ((5Κ16). 

5.2.2.2 Διαχειριστική λεκάνη Αλμυρού-Πηλίου (6Κ17). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ. 


6.1 Όνομα & διεύθυνση της αρμόδιας Αρχής 
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6.1.1 Εθνική αρμόδια Αρχή. 

6.1.2 Περιφερειακές αρμόδιες Αρχές. 

6.1.2.1 Αποκεντρωμένες διοικήσεις. 

6.1.2.2 Αιρετή περιφέρεια. 

6.2 Καταγραφή Ολων των (Εθνικών ή Περιφερειακών) Αρμόδιων Υπηρεσιών για το Υ.Δ. και ανά 

Λεκάνη Απορροής Ποταμού. 

6.3 Διοικητικές Ρυθμίσεις σε Περίπτωση Συναρμοδιότητας. 

6.4 Διεθνείς Σχέσεις. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΥΣ. 

7.1 Επιφανειακά υδάτινα σώματα. 

7.1.1 Τυπολογία - τυποχαρακτηριστικές συνθήκες αναφοράς. 

7.1.1.1 Ποτάμια Υδάτινα Σώματα. 

7.1.1.2 Λιμναία Υδάτινα Σώματα. 

7.1.1.3 Μεταβατικά Υδάτινα Σώματα. 

7.1.1.4 Παράκτια Υδάτινα Σώματα. 

7.2 Υπόγεια υδατικά συστήματα. 

7.2.1 Λεκάνη απορροής Πηνειού (6Κ16). 

7.2.2 Λεκάνη απορροής ρεμάτων Αλμυρού-Πηλιου (6Κ17). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 

8.1 Επιφανειακά Υδάτινα Σώματα. 

8.1.1 Σημειακές πηγές ρύπανσης. 

8.1.1.1 Αστικά λύματα. 

8.1.1.2 Βιομηχανία. 

8.1.1.3 Εσταυλισμένη κτηνοτροφία. 

8.1.1.4 Ιχθυοκαλλιέργειες. 

8.1.1.5 Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ). 

8.1.1.6 Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ). 

8.1.1.7 Εξορυκτική δραστηριότητα. 

8.1.1.8 Λεκάνη Πηνειού (6Κ16). 

8.1.1.9 Λεκάνη Ρεμάτων Αλμυρού-Πηλιου (<3Κ17). 

8.1.2 Διάχυτες πηγές ρύπανσης. 

8.1.2.1 Λεκάνη Πηνειού (<3Κ16). 

8.1.2.2 Λεκάνη Ρεμάτων Αλμυρού-Πηλιου (6Κ17). 

8.1.3 Απολήφεις ύδατος από επιφανειακά υδάτινα σώματα. 

8.1.3.1 Λεκάνη Πηνειού (6Κ16). 
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8.1.3.2 Λεκάνη Ρεμάτων Αλμυρού-Πηλίου (0Ρ17). 

8.1.4 Ρύθμιση ροής - Υδρομορφολογικες πιέσεις. 

8.1.5 Επιπτώσεις στα επιφανειακά νερά. 

8.2 Υπόνεια Υδατικά Συστήματα. 

8.2.1 Πήνες ρύπανσης - Επιπτώσεις επί της χημικής (ποιοτικής) κατάστασης. 

8.2.1.1 Επιπτώσεις επί της χημικής κατάστασης στα υπόγεια υδατικά συστήματα της ΛΑΠ 
Πηνειού 105 

8.2.1.2 Επιπτώσεις επί της χημικής κατάστασης στα υπόγεια υδατικά συστήματα της ΛΑΠ 

ρεμάτων Αλμυρού - Πηλίου. 

8.2.2 Απολήψεις ύδατος από υπόγεια υδατικά συστήματα. 

8.2.2.1 Ετήσιο ισοζύγιο προσφοράς και ζήτησης ΥΥΣ της ΛΑΠ Πηνειού. 

8.2.2.2 Ετήσιο ισοζύγιο προσφοράς και ζήτησης ΥΥΣ της ΛΑΠ ρεμάτων Αλμυρού-Πηλίου. 

8.2.3 Διείσδυση θαλασσινού νερού. 

8.2.3.1 ΛΑΠ Πηνειού. 

8.2.3.2 ΛΑΠ ρεμάτων Αλμυρού - Πηλίου. 

8.2.4 Τεχνητός εμπλουτισμός. 

8.2.5 Φυσικής προέλευσης ποιοτική επιβάρυνση υπόγειου νερού. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΣ. 

9.1 Σύστημα παρακολούθησης. 

9.1.1 Επιφανειακά υδάτινα σώματα. 

9.1.2 Υπόγεια υδατικά συστήματα. 

9.2 Ταξινόμηση επιφανειακών υδάτινων σωμάτων. 

9.2.1 Μεθοδολογία ταξινόμησης της οικολογικής κατάστασης επιφανειακών υδάτινων σωμάτων 
132 

9.2.2 Μεθοδολογία ταξινόμησης της χημικής κατάστασης επιφανειακών υδάτινων σωμάτων.... 

9.2.3 Ποτάμια υδάτινα σώματα. 

9.2.4 Λιμναία υδάτινα σώματα. 

9.2.5 Μεταβατικά υδάτινα σώματα. 

9.2.6 Παράκτια υδάτινα σώματα. 

9.3 Ταξινόμηση Ιδιαιτέρως τροποποιημένων και τεχνητών υδάτινων σωμάτων. 

9.3.1 Ποτάμια ΙΤΥΣ - ΤΥΣ. 

9.3.2 Λιμναία ΙΤΥΣ - ΤΥΣ. 

9.3.3 Μεταβατικά ΙΤΥΣ - ΤΥΣ. 

9.3.4 Παράκτια ΙΤΥΣ -ΤΥΣ. 

9.4 ταξινόμηση υπόγειων υδατικών συστημάτων. 

9.5 Προστατευόμενες περιοχές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝΎΔΑΤΟΣ. 

10.1 γενικά στοιχειά - απαιτήσεις Οδηγίας πλαίσιο νια τα νερά. 

10.1.1 Υπηρεσίες και Χρήσεις'Υδατος. 

10.2 Εκτίμηση κόστους και επίπεδο ανάκτησής του. 

10.3 διερευνηση προτάσεων ευέλικτης τιμολογιακής πολίτικης. 

10.3.1 Τιμολογιακές πολιτικές στο υδατικό διαμέρισμα. 

10.3.1.1 Ύδρευση-Διυλισμένο Πόσιμο Νερό. 

10.3.1.2 Άρδευση-Αδιύλιστο μη Πόσιμο Νερό. 

10.3.2 Η συμπεριφορά της κατανάλωσης σε σχέση με την τιμή. 

10.3.2.1 Ύδρευση-Διυλισμένο Πόσιμο Νερό. 

10.3.2.2 Αρδευση-Αδιύλιστο μη Πόσιμο Νερό. 

10.3.3 Στόχοι τιμολογιακής πολιτικής. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ. 

11.1 Περιβαλλοντικοί στόχοι επιφανειακών υδάτων σε εφαρμογή των διατάξεων της Οδηγίας 

2000/60/ΕΚ. 

11.1.1 Περιβαλλοντικοί στόχοι που σχετίζονται με την οικολογική κατάσταση. 

11.1.1.1 Βιολογικά ποιοτικά στοιχεία (ΒΠΣ). 

11.1.1.2 Φυσικοχημικές παράμετροι. 

11.1.1.3 Ειδικοί ρύποι. 

11.1.2 Περιβαλλοντικοί στόχοι που σχετίζονται με τη χημική κατάσταση. 

11.1.3 Χρονικός ορίζοντας επίτευξης των περιβαλλοντικών στόχων. 

11.2 Περιβαλλοντικοί στόχοι υπόγειων υδατικών συστημάτων σε εφαρμογή των διατάξεων της 

Οδηγίας 2000/60/ΕΚ και της θυγατρικής Οδηγίας 2006/118/ΕΚ. 

11.3 Περιβαλλοντικοί στόχοι υδάτινων σωμάτων που σχετίζονται με προστατευόμενες περιοχές . 

11.3.1 Περιοχές που προορίζονται για την άντληση ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση. 

11.3.2 Περιοχές που προορίζονται για την προστασία υδρόβιων ειδών με οικονομική σημασία... 

11.3.3 Υδατα κολύμβησης και αναψυχής. 

11.3.4 Ευπρόσβλητες ζώνες σύμφωνα με την Οδηγία 91/676/ΕΟΚ. 

11.3.5 Ευαίσθητες περιοχές σύμφωνα με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ. 

11.3.6 Προστατευόμενες περιοχές προγράμματος ΝθΙυτΒ 2000 σχετιζόμενες με το νερό. 

11.4 Περιβαλλοντικοί στόχοι ιδιαιτέρως τροποποιημένων και τεχνητών υδάτινων σωμάτων. 

11.5 Εξαιρέσεις. 

11.5.1 Παράταση προθεσμίας (άρθρο 4.4 της ΟΠΥ). 

11.5.1.1 Επιφανειακά υδάτινα σώματα. 

11.5.1.2 Υπόγεια υδατικά συστήματα. 


































ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


31595 


11.5.2 Λιγότερο αυστηροί, στόχοι (άρθρο 4.5 της ΟΠΥ). 

11.5.2.1 Επιφανειακά υδάτινα σώματα. 

11.5.2.2 Υπόγεια υδατικά συστήματα. 

11.5.3 Προσωρινή υποβάθμιση (άρθρο 4.6 της ΟΠΥ). 

11.5.3.1 Επιφανειακά υδάτινα σώματα. 

11.5.3.2 Υπόγεια υδατικά συστήματα. 

11.5.4 Νέες τροποποιήσεις (άρθρο 4.7 της ΟΠΥ). 

11.5.5 Σύνοψη εξαιρέσεων από τους περιβαλλοντικούς στόχους της Οδηγίας. 

11.5.5.1 Επιφανειακά υδάτινα σώματα. 

11.5.5.2 Υπόγεια υδατικά συστήματα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΡΩΝ. 

12.1 Κύρια θέματα διαχείρισης. 

12.2 Πρόγραμμα Βασικών Μέτρων. 

12.3 Συμπληρωματικά Μέτρα. 

12.4 Πρόσθετα συμπληρωματικά μέτρα για την επίτευξη των στόχων της Οδηγίας στα επιφανειακά 

και υπόγεια νερά της λεκάνης Πηνειού. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13. ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14. ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

Παράρτημα 1: Περιγραφή της κατάστασης των υδάτων 

Μέρος Α 

Παραδοτέο 1: Καταγραφή αρμόδιων Αρχών για θέματα διαχείρισης και προστασίας των 
υδατικών πόρων και καθορισμός της περιοχής άσκησης των αρμοδιοτήτων τους 

Μέρος Β 

Παραδοτέο 5: Χαρακτηρισμός και τυπολογία επιφανειακών υδάτινων σωμάτων και αρχικός 
και περαιτέρω χαρακτηρισμός των υπογείων υδατικών συστημάτων 

Μέρος Γ 

Παραδοτέο 6: Τυπο-χαρακτηριστικές συνθήκες αναφοράς για τους τύπους επιφανειακών 

υδάτινων σωμάτων 

Μέρος Δ 

Παραδοτέο 7: Οριστικός προσδιορισμός των ιδιαιτέρως τροποποιημένων και τεχνητών 

υδάτινων σωμάτων 

Μέρος Ε 

Παραδοτέο 14: Έκθεση εφαρμογής της Οδηγίας 2006/118/ΕΚ "σχετικά με την προστασία των 
υπογείων υδάτων από τη ρύπανση και την υποβάθμιση" και της ΚΥΑ 39626/2208/Ε130/2009 

Μέρος ΣΤ 

Παραδοτέο 9: Αξιολόγηση και ταξινόμηση της ποιοτικής κατάστασης των επιφανειακών 

υδάτινων σωμάτων 

Μέρος Ζ 

Παραδοτέο 10: Αξιολόγηση και ταξινόμηση της ποιοτικής (χημικής) και ποσοτικής 
κατάστασης των υπογείων υδατικών συστημάτων 

Μέρος Η 

Παραδοτέο 17: Επικαιροποιημένα προγράμματα παρακολούθησης της ποιοτικής και 
ποσοτικής κατάστασης των επιφανειακών και υπογείων υδατικών συστημάτων 

Παράρτημα 2: Πιέσεις και επιπτώσεις 

Μέρος Α 

Παραδοτέο 8: Ανάλυση ανθρωπογενών πιέσεων και των επιπτώσεων τους στα επιφανειακά 
υδάτινα σώματα και στα υπόγεια υδατικά συστήματα 

Μέρος Β 

Παραδοτέο 12: Κατάλογος προγραμματισμένων και νέων 
έργων/δραστηριοτήτων/τροποποιήσεων 

Παράρτημα 3: Προστατευόμενες περιοχές 

Μέρος Α 

Κατάλογος προστατευόμενων περιοχών 

Μέρος Β 

Επιφανειακά υδάτινα σώματα που εμπίπτουν σε προστατευόμενες περιοχές - οικολογική 

και χημική κατάσταση 

Προσάρτημα 
Παραρτήματος 3 

Παραδοτέο 2: Μητρώο προστατευόμενων περιοχών 


Παράρτημα 4: 


Παραδοτέο 11: Καθορισμός των περιβαλλοντικών στόχων, συμπεριλαμβανομένων των «εξαιρέσεων» από την 

επίτευξη των στόχων 



Παράρτημα 5: Προγράμματα Μέτρων 

Μέρος Α 

Παραδοτέο 13: Προγράμματα βασικών και συμπληρωματικών μέτρων για την προστασία και 
αποκατάσταση των υδατικών συστημάτων 

Μέρος Β 

Παραδοτέο 15: Αξιολόγηση των προτεινόμενων μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της 
ανάλυσης του κόστους τους σε σχέση με την αποδοτικότητά τους 

Παράρτημα 6: Οικονομική Ανάλυση χρήσεων 

Μέρος Α 

Παραδοτέο 3: Οικονομική ανάλυση των χρήσεων ύδατος και προσδιορισμός του 
υφιστάμενου βαθμού ανάκτησης κόστους για τις υπηρεσίες ύδατος 

Μέρος Β 

Παραδοτέο 4: Προκαταρκτική ανάλυση εναλλακτικών προτάσεων ευέλικτης τιμολογιακής 

πολιτικής 


Παράρτημα 7: 


Παραδοτέο 16: Έκθεση αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της διαδικασίας διαβούλευσης 
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Συντομογραφιες και Συντμήσεις που Χρησιμοποιούνται στο Κείμενο 
του Σχεδίου Διαχείρισης των Υδατων 


Συντομογραφία 

Επεξήγηση 

ΔΕΥΑ 

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης 

ΒΙΠΕ 

Βιομηχανική Περιοχή 

ΒΠΣ 

Βιολογικά Ποιοτικά Στοιχεία 

ΕΓΥ 

Ειδική Γραμματεία Υδάτων 

ΕΕΛ 

Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων 

ΕΚ 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

ΕΚΒΥ 

Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων 

ΕΛΚΕΘΕ 

Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών 

ΙΓΜΕ 

Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών 

ΙΤΥΣ 

Ιδιαιτέρως Τροποποιημένα Υδάτινα Σώματα 

Κ/Ξ 

Κοινοπραξία Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας, Ηπείρου και Δυτικής Στερεάς 

Ελλάδας 

ΚΥΑ 

Κοινή Υπουργική Απόφαση 

ΛΑΠ 

Λεκάνη Απορροής Ποταμού 

ΜΜΕ 

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 

ΟΠΥ/Οδηγία Πλαίσιο 
για τα Νερά/Οδηγία 

Η Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά (Οδηγία 2000/60/ΕΚ) 

ΠΔ 

Προεδρικό Διάταγμα 

ΠΛΑΠ 

Περιοχή Λεκάνης Απορροής Ποταμού (για την Ελλάδα ο όρος ταυτίζεται με τον 
όρο Υδατικό Διαμέρισμα) 

ΠΣΥ 

Περιφερειακό Συμβούλιο Υδάτων 

ΣΜΠΕ 

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

ΤΥΣ 

Τεχνητά Υδάτινα Σώματα 

ΥΔ 

Υδατικό Διαμέρισμα (για την Ελλάδα ο όρος ταυτίζεται με τον όρο ΠΛΑΠ) 

ΥΣ 

Υδάτινα Σώματα (για επιφανειακά νερά) ή Υδατικά Συστήματα (για υπόγεια νερά) 

ΥΥΣ 

Υπόγεια υδατικά συστήματα 

ΧΑΔΑ 

Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων 

ΧΥΤΑ 

Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 


Από το Δεκέμβριο του 2000 έχει τεθεί σε ισχύ η Ευρωπαϊκή Οδηγία - Πλαίσιο για τη Διαχείριση των 
Υδάτων (Οδηγία 2000/60/ΕΚ, στο εξής «Οδηγία»), Η Οδηγία καθορίζει τις αρχές και προτείνει μέτρα για 
τη διατήρηση και προστασία όλων των υδάτων -ποτάμια, λίμνες, μεταβατικά, παράκτια και υπόγεια 
ύδατα- εισάγοντας για πρώτη φορά την έννοια της «οικολογικής σημασίας» των υδάτων παράλληλα και 
ανεξάρτητα της όποιας άλλης χρήσης τους. Η εφαρμογή της στοχεύει στην ολοκληρωμένη και αειφόρο 
διαχείριση των υδατικών πόρων, αφού για πρώτη φορά καλύπτονται όλοι οι τύποι και όλες οι χρήσεις του 
νερού, σε ενιαίο πλαίσιο κοινό για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την Οδηγία 
καθιερώνονται και εφαρμόζονται κοινές αρχές και κοινά μέτρα για όλα τα Κράτη Μέλη, με θεμελιώδη 
στόχο την επίτευξη της «καλής κατάστασης» όλων των υδάτων (συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών 
επιφανειακών υδάτων, των μεταβατικών, των παράκτιων και των υπόγειων υδάτων), μέχρι το 2015. 
Ειδικότερα, ο σκοπός της Οδηγίας, σύμφωνα με το άρθρο 1, είναι «η θέσπιση πλαισίου για την προστασία 
των εσωτερικών επιφανειακών, των μεταβατικών, των παράκτιων και υπόγειων υδάτων, το οποίο να: 

• αποτρέπει την περαιτέρω επιδείνωση, να προστατεύει και να βελτιώνει την κατάσταση των 
υδάτινων οικοσυστημάτων αλλά και των εξαρτωμένων από αυτά χερσαίων οικοσυστημάτων και 
υγροτόπων. 

• προωθεί τη βιώσιμη χρήση του νερού βάσει μακροπρόθεσμης προστασίας των διαθέσιμων 
υδατικών πόρων. 

• προωθεί την ενίσχυση της προστασίας και τη βελτίωση του υδάτινου περιβάλλοντος. 

• διασφαλίζει την προοδευτική μείωση της ρύπανσης των υπόγειων υδάτων. 

• συμβάλλει στο μετριασμό των επιπτώσεων από πλημμύρες και ξηρασία». 

Ο πρωτοποριακός χαρακτήρας της Οδηγίας σε ότι αφορά την αντίληψη του νερού ως πόρο όχι μόνο του 
ανθρώπου, αλλά και της φύσης, σε συνδυασμό με το ευρύ φάσμα δράσεων που περιλαμβάνει, καθιστούν 
την εφαρμογή της μια διαδικασία μακρόχρονη, με πολλά ενδιάμεσα βήματα που θα αξιολογούνται και θα 
επαναπροσδιορίζουν πιθανώς στην πορεία τον ακριβή τρόπο εφαρμογής της και όπου το ζητούμενο 
εκτιμάται ότι θα είναι η ομοιογένεια σε ένα εξαιρετικά ανομοιογενές περιβάλλον των κρατών μελών και 
των συνθηκών που επικρατούν σε αυτά. Στο πλαίσιο αυτό, η Οδηγία απαιτεί την εκτέλεση πολυάριθμων 
προπαρασκευαστικών εργασιών, που οδηγούν στην υιοθέτηση Προγραμμάτων Μέτρων, τα οποία 
εντάσσονται στο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού και της εφαρμογής, αναθεώρησης και 
ανανέωσής του σε έναν εξαετή κύκλο. Μετά τον πρώτο εξαετή κύκλο εφαρμογής του Σχεδίου Διαχείρισης 
που λήγει το 2015, ακολουθούν άλλοι δύο κύκλοι ίδιας διάρκειας, προσδίδοντας χρονικό ορίζοντα 
εφαρμογής της Οδηγίας μέχρι το τέλος του 2027. Η εφαρμογή της αποτελεί ευθύνη κάθε Κράτους Μέλους 
(Κ.Μ.). 

Το παρόν Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων είναι αποτέλεσμα σύνθετης μελετητικής εργασίας την οποία ανέθεσε 
το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής - Ειδική Γραμματεία Υδάτων - στην 
Κοινοπραξία Γ. ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ Ανώνυμη Εταιρία - ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΡΛΕΡΟΣ - 
ΕΝΝ/ΕΟΟ Ανώνυμη Εταιρεία Προστασίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος - ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ - 
ΕΠΕΜ Εταιρία Περιβαλλοντικών Μελετών Α.Ε. - ΟΜΙΚΡΟΝ Οικονομικές & Αναπτυξιακές Μελέτες Ε.Π.Ε. - 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΚΟΤΖΑΓΕΩΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΓΚΑΡΓΚΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
(Διακριτικός τίτλος: Κ/ΞΙΑ Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας, Ηπείρου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας). 

Συντονιστής της μελέτης ήταν ο Σπύρος Παπαγρηγορίου από την ΕΝΝ/ΕΟΟ Α.Ε. και αναπληρωτής 
συντονιστής ο Γιάννης Καραβοκύρης από την Γ. ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ Α.Ε. 
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Για τις ανάγκες της μελέτης συγκροτήθηκε ειδική ομάδα συντονισμού στην οποία πέραν των δύο 
προαναφερομένων (συντονιστή και αναπληρωτή συντονιστή) συμμετείχαν και οι εξής: 

- Από την ΕΝνΕΟΟ Α.Ε.: Γιώργος Κοτζαγεώργης, Γιάννης Κατσέλης, Ελένη Καλογιάννη, Φοίβη Βαγιανού 

- Από την Γ. ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ Α.Ε.: Δημήτρης Καλοδούκας, Αιμιλία 
Πιστρίκα 

- Από την ΕΠΕΜ Εταιρία Περιβαλλοντικών Μελετών Α.Ε. : Νίκος Σελλάς 

- Από το Γραφείο Μελετών ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΡΛΕΡΟΣ: Βασίλης Περλέρος 

- Από την ΟΜΙΚΡΟΝ Οικονομικές & Αναπτυξιακές Μελέτες Ε.Π.Ε.: Αντώνης Τορτοπίδης 

Η μελέτη του Σχεδίου Διαχείρισης περιλαμβάνει είτε ως παραρτήματα του παρόντος είτε ως ανεξάρτητα 
τεύχη επιμέρους ειδικές μελέτες - παραδοτέα. Αυτά παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί όπου 
σημειώνεται και το μέλος της Κοινοπραξίας που είχε την κύρια ευθύνη σύνταξής του. 


Επιμέρους παραδοτέα της μελέτης του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων 

Ευθύνη Συντονισμού Σύνταξης 

Καθορισμός και καταγραφή αρμόδιων αρχών και προσδιορισμός περιοχής 
άσκησης των αρμοδιοτήτων τους 

Καραβοκύρης & Συνεργάτες 

Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών 

ΕΝνΕΟΟ 

Οικονομική ανάλυση των χρήσεων ύδατος και προσδιορισμός του υφιστάμενου 
βαθμού ανάκτησης κόστους 

ΟΜΙΚΡΟΝ 

Προκαταρκτική ανάλυση εναλλακτικών προτάσεων ευέλικτης τιμολογιακής 
πολιτικής για το νερό και μηχανισμοί ανάκτησης κόστους 

ΟΜΙΚΡΟΝ 

Χαρακτηρισμός και τυπολογία επιφανειακών υδάτινων σωμάτων και αρχικός και 
περαιτέρω χαρακτηρισμός των υπόγειων υδατικών συστημάτων 

Καραβοκύρης & Συνεργάτες 
(επιφανειακά) 

ΠΕΡΛΕΡΟΣ (υπόγεια) 

Τυπο-χαρακτηριστικές συνθήκες αναφοράς για τους τύπους επιφανειακών 
υδάτινων σωμάτων 

ΕΝνΕΟΟ 

Οριστικός προσδιορισμός των ιδιαιτέρως τροποποιημένων και τεχνητών 
υδάτινων σωμάτων 

ΕΝνΕΟΟ 

Ανάλυση ανθρωπογενών πιέσεων και των επιπτώσεων τους στα επιφανειακά 
υδάτινα σώματα και στα υπόγεια υδατικά συστήματα 

ΕΝνΕΟΟ - ΕΠΕΜ (επιφανειακά) 
ΠΕΡΛΕΡΟΣ (υπόγεια) 

Αξιολόγηση και ταξινόμηση της ποιοτικής (οικολογικής και χημικής) κατάστασης 
των επιφανειακών υδάτινων σωμάτων 

ΕΝνΕΟΟ 

Αξιολόγηση και ταξινόμηση της ποιοτικής (χημικής) και ποσοτικής κατάστασης 
των υπόγειων υδατικών συστημάτων 

ΠΕΡΛΕΡΟΣ 

Καθορισμός των περιβαλλοντικών στόχων, συμπεριλαμβανομένων των 
"εξαιρέσεων" από την επίτευξη των στόχων 

ΕΝνΕΟΟ -Καραβοκύρης & 
Συνεργάτες 

Κατάλογος προγραμματισμένων και νέων έργων 

Καραβοκύρης & Συνεργάτες 

Προγράμματα βασικών και συμπληρωματικών μέτρων για την προστασία και 
αποκατάσταση των υδατικών συστημάτων 

ΕΝνΕΟΟ 

Έκθεση εφαρμογής της Οδηγίας 2006/118/ΕΚ "σχετικά με την προστασία των 
υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση και την υποβάθμιση" και της ΚΥΑ 
39626/2208/Ε130/2009 

ΠΕΡΛΕΡΟΣ 

Αξιολόγηση των προτεινόμενων μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης 
του κόστους τους σε σχέση με την αποδοτικότητα τους 

ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΠΕ 

Επικαιροποιημένα προγράμματα παρακολούθησης της ποιοτικής και ποσοτικής 
κατάστασης των επιφανειακών και υπογείων υδατικών συστημάτων 

ΕΝνΕΟΟ (επιφανειακά) 

ΠΕΡΛΕΡΟΣ (υπόγεια) 

Σχέδιο αντιμετώπισης φαινομένων λειψυδρίας και ξηρασίας 

Καραβοκύρης & Συνεργάτες 

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

ΕΝνΕΟΟ 

Μελέτη σχεδίου οργάνωσης της διαβούλευσης 

ΕΠΕΜ 

Έκθεση αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης 

ΕΠΕΜ 

Χαρτογραφικό υλικό - Οργάνωση Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών 

ΕΠΕΜ 


Σημειώνεται επίσης ότι στη μελέτη συμμετείχαν ως ειδικοί σύμβουλοι οι εξής φορείς: 

- Ανατολική Α.Ε. - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Ανατολικής Θεσσαλονίκης σε θέματα 
δημόσιας διαβούλευσης 
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Φ. Βακάκης και Συνεργάτες Α.Ε. σε θέματα γεωργικής πολιτικής 

Ι.Α.ΘΟ ίΐά σε θέματα της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου Διαχείρισης 
Υδάτων 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σε θέματα λειψυδρίας - ξηρασίας 
Η ομάδα μελέτης που συγκροτήθηκε από την Κοινοπραξία έχει ως εξής: 

- Σπυρίδων Παπαγρηγορίου, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Μηχανικός Περιβάλλοντος Μ5ε, Μηχανικός 
Υδατικών Πόρων ΟίρΙ., Οικονομία Περιβάλλοντος ΜίίΙΐ. 

- Ιωάννης Καραβοκύρης, Πολιτικός Μηχανικός, Υδρολόγος Μ5ε, Ρήϋ 

- Γεώργιος Καραβοκύρης, Πολιτικός Μηχανικός, Μ.5ε. 

- Βασίλης Περλέρος, Γεωλόγος 

- Ανδρέας Λουκάτος, Χημικός, Περιβαλλοντολόγος ΘΕΑ 

- Αντώνης Μαυρόπουλος, Χημικός Μηχανικός 

- Γεράσιμος Αντζουλάτος, Γεωπόνος, Αγροτική Οικονομία Μ5ε, ΡΗΘ 

- Αντώνης Τορτοπίδης, Οικονομολόγος - Χωροτάκτης, Μ.Α. 

- Γεώργιος Τσεκούρας, Πολεοδόμος - Χωροτάκτης, Μηχ. Περιφερειακής Ανάπτυξης Μ5ε 

- Ηλίας Κωνσταντινίδης, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός 

- Γεώργιος Κοτζαγεώργης, Βιολόγος, Περιβαλλοντολόγος Ρήϋ 

- Νικόλαος Γκάργκουλας, Χημικός, Περιβαλλοντική Μηχανική Μθπ§ 

- Νικόλαος Μαλατέστας, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ 

- Δημήτρης Καλοδούκας, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Υγιεινολόγος Μ5ε 

- Αιμιλία Πιστρίκα, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Υδρολόγος Μ5ε, Ρήϋ 

- Καλλιρόη Πάσσιου, Πολιτικός Μηχανικός & Μηχανικός Περ/ντος, ΒΕπ§ Μ5ε 

- Ανδρέας Ποτουρίδης, Μηχ. Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφ. Ανάπτυξης, Μ5ε 

- Κωνσταντίνος Παπαντωνόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Ρήϋ 

- Ιωάννης Μπάφας, Πολιτικός Μηχανικός, Μ5ε 

- Γεώργιος Ανδριώτης, Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΟ 

- Ιωάννης Παπανίκος, Γεωλόγος ΑΠΟ, Μηχανικός Συστημάτων Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Μ5ε 

- ΒΓΒπίϊΐΒν Τοάοτονίο, Μηχανολόγος Μηχανικός, Μ5ε 

- Αντώνης Τουμαζής, Πολιτικός Μηχανικός, Εδαφομηχανική και Σεισμολογία Μ5ε, ΡΓιϋ 

- Δήμητρα Τουμαζή, Πολιτικός Μηχανικός, Μ5ε 

- Σταύρος Τόλης, Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΟ, ΡήΘ 

- Αλέξανδρος Καστούδης, Πολιτικός Μηχ. ΑΠΟ, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΟ 

- Νικήτας Μυλόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών 
Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

- Αθανάσιος Λουκάς, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΟ, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα 
Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

- Λάμπρος Βασιλειάδης, Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

- Ιωσήφ Καυκαλάς, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός 

- Άννα Καρκαζή, Πολιτικός Μηχανικός, Διαχείριση Περιβάλλοντος Μ5ε 

- Ηλίας Ταρναράς, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ 

- Χαράλαμπος Καμαριωτάκης, Πολιτικός Μηχανικός, Διαχείριση Περιβάλλοντος Μ5ε, Διαχείριση 
Κατασκευών Μ5ο 

- Αλεξάνδρα Κατσίρη, Πολιτικός Μηχανικός, Καθηγήτρια στον Τομέα Υδατικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ 

- Άγις Ιακωβίδης, Πολιτικός Μηχανικός, Μηχανικός Περιβάλλοντος Μ5ε 

- Αντώνης Αρβανίτης, Γεωλόγος/Περιβαλλοντολόγος, Εφαρμοσμένη Γεωλογία Μ5ε 

- Βασίλης Μαρίνος, Τεχνικός Γεωλόγος, Μ5ε, ΡΓιϋ 

- Ευσταθία Δρακοπούλου, Γεωλόγος 

- Κωνσταντίνα Σωτηροπούλου, Γεωλόγος 
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- Αικατερίνη Λιονή, Γεωλόγος, Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία Μ5ε 

- Δήμητρα Παπούλη, Γεωλόγος, Υδρογεωλόγος Μ5ε 

- Ανδρέας Παναγόπουλος, Ρήϋ Γεωλόγος, Αν. Ερευνητής ΕΘΙΑΓΕ 

- Γιώργος Αραμπατζής, ΡΓιϋ Γεωπόνος, Αν. Ερευνητής ΕΘΙΑΓΕ 

- Πασχάλης Δαλαμπάκης, ΡΓιΘ Γεωλόγος ΕΘΙΑΓΕ 

- Σοφία Σταθάκη, Β5ε Γεωλόγος ΕΘΙΑΓΕ 

- Βασίλης Κωνσταντίνου, Βεε Γεωλόγος ΕΘΙΑΓΕ 

- Ελένη Αβραμίδου, Μεε Γεωλόγος 

- Κατερίνα Καρυώτη, Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός 

- Κωνσταντία-Αναστασία Κασάπη (Νατάσα), Μ$ε Γεωλόγος ΕΘΙΑΓΕ 

- Ιάκωβος Ιακωβίδης, Υδρολόγος/Υδρογεωλόγος, Διαχείριση Υδατικών Πόρων Μ5ε 

- Ιωάννης Κατσέλης, Μηχ. Ορυκτών πόρων & Περιβάλλοντος, ΜΒΑ 

- Γεώργιος Τέντες, Μηχανικός Μεταλλείων ΕΜΠ, Διαχείριση και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων Μ5ε 

- Φοίβη Βαγιανού, Βιολόγος, Ωκεανογράφος Μ5ε 

- Γιώτα Μπρούστη, Περιβαλλοντολόγος, Διαχείριση Υδατικών Πόρων Μ5ε 

- Μιχάλης Μαρουλάκης, Βιολόγος - Ιχθυολόγος 

- Ελένη Καλογιάννη, Μηχανικός Περιβάλλοντος, Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων Μ5ε 

- Αλέξανδρος Μιχάλογλου, Χημικός Μηχανικός 

- Ζωή Γαϊτανάρου, Μεταλλειολόγος Μηχανικός, Περιβαλλοντική Μηχανική Μ5ε 

- Νικόλαος Σελλάς, Χημικός Μηχανικός, Υγιεινολόγος 

- Αικατερίνη Κορυζή, Χημικός μηχανικός. Περιβαλλοντική Τεχνολογία Μ5ε 

- Ανθή Ψαλλίδα, Χημικός Μηχανικός 

- Μάριος Ευστάθιος Σπηλιωτόπουλος, Φυσικός, Μετεωρολόγος Μ5ε, Υποψήφιος Διδάκτορας στο 
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

- Κωνσταντίνος Κίττας, Γεωπόνος, Μηχανολόγος Μηχανικός, Πολιτικός Μηχανικός, ΘΕΑ, Μ5ε, ΔΜΕ, 
Καθηγητής του Τμ. Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγρ. Περιβάλλοντος του Παν. Θεσσαλίας 

- Χριστόδουλος Φωτίου, Γεωπόνος, Διαχείριση Υδάτων Μ5ε 

- Κωνσταντίνος Ναούμ, Χημικός Μηχανικός 

- Μαρία Τσούμα, Χημικός Μηχανικός, Τεχνολογία Περιβάλλοντος Μ5ε 

- Νίκη Παπαγεωργίου -Τορτοπίδη, Οικονομολόγος 

- Αλέξιος Τορτοπίδης, Οικονομολόγος, Οργάνωση και Διοίκηση επιχειρήσεων, Μ5ο 

- Αγγελική Καλλιγοσφύρη, Οικονομολόγος 

- Μιχάλης Σκούρτος, Οικονομολόγος, ΡΗΘ, Καθηγητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 

- Δημήτριος Σπύρου, Οικονομολόγος, ΘΕΑ Οικονομικών Επιστημών 

- Κωνσταντίνος Περαντώνης, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ 

- Βαρβάρα Εμμανουηλίδη, Περιβαλλοντολόγος, Γεωπληροφορική Μ5ε 

- Χριστίνα Τσούτσου, Αρχιτέκτων Μηχανικός -Χωροτάκτης 

- Ειρήνη Κλαμπατσέα, Αρχιτέκτων Μηχανικός-Χωροτάκτης, ΡΓιϋ 

- Σπυρίδων Παπαγιαννάκης, Οικονομολόγος - Ειδικός σε 015 

- Γεώργιος Φιρφιλιώνης,Χημικός, Χημική Ωκεανογραφία Μ5ε 

- Σωκράτης Φάμελλος, Χημικός Μηχανικός, Περιβαλλοντικός ΣχεδιασμόςΈργων Υποδομής Μ5ε 

- Αθηνά Μαντίδη, Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Μ5ε 

- Ελισάβετ Παυλίδου, Χημικός Μηχανικός, Μ5ε 

- Σπόρος Στεκούλης, Αναλυτής 015 

- Φώτιος Βακάκης, Δρ. Γεωπόνος - Γεωργικοοικονομολόγος 

- Κωνσταντίνος Κοτσόβουλος, Γεωργοοικονομολόγος 

- Κωνσταντίνος Οικονόμου, Γεωπόνος 

- Αναστασία Ριζοπούλου, Γεωπόνος 

- Γιώργος Χατζηνικολάου, Δρ. Βιολόγος, Ποταμολόγος 
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Με βάση τα προβλεπόμενα στην από 22/10/2010 απόφαση της Διεύθυνσης Προστασίας της Ειδικής 
Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ (αρ. πρωτ.: οικ. 106220) οι επιβλέποντες του έρνου «Κατάρτιση Σχεδίων 
Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής των Υδατικών Διαμερισμάτων Θεσσαλίας, Ηπείρου και Δυτικής 
Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ' εφαρμογή του Ν. 
3199/2003 και του ΠΔ 51/2007» ήταν οι εξής: 

1. Παντελής Παντελόπουλος, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με Α' βαθμό στην Ε.Γ.Υ. 

2. Γεώργιος Κόκκινος, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με Α' βαθμό στην Ε.Γ.Υ. 

3. Θεόδωρος Πλιάκας, ΠΕ Χ.Β.Φ.Φ. με Α' βαθμό στην Ε.Γ.Υ. 

4. Χρυσούλα Νικολάρου, ΠΕ Γεωπόνων με Γ' βαθμό στην Ε.Γ.Υ. 

5. Σπόρος Τασόγλου, ΠΕ Γεωλόγων με Σ.Α.Χ. στην Ε.Γ.Υ. 

Ως συντονιστής της ως άνω ομάδας επιβλεπόντων ορίσθηκε με την ίδια απόφαση ο κ. Π. Παντελόπουλος. 

Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές ευχαριστίες όλων των μελών της ομάδας μελέτης στους 
προαναφερθέντες επιβλέποντες του έργου, καθώς και στις κυρίες και τους κυρίους Μαρία Γκίνη, 
Κωνσταντίνα Νίκα, Πωλίνα Πούλου, Ελένη Λιάκου, Ευθυμία Ζέρβα, Εισοδία Δούκα, Χριστίνα 
Ανδρικοπούλου, Βαγγέλη Μπάρτζη, Μαριλένα Παπανίκα, Χριστίνα Κωτσάκη, Γαρυφαλιά Μύθη, Χρήστο 
Δημόπουλο και Βασιλική Τζατζάκη για την αμέριστη συμπαράστασή τους καθόλη τη διάρκεια υλοποίησης 
του έργου. 

Θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε θερμά τους κυρίους Ανδρέα Ανδρεαδάκη και Κωνσταντίνο Τριάντη, 
Ειδικούς Γραμματείς Υδάτων που στάθηκαν υποστηρικτές και αρωγοί στο έργο. 

Ευχαριστούμε επίσης θερμά για την άψογη συνεργασία τον Σύμβουλο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων 
στα Σχέδια Διαχείρισης των Υδάτων και ειδικότερα τους κκ Πάνο Παναγόπουλο, Τάσο Βαρβέρη, Κατερίνα 
Τριανταφύλλου, Παναγιώτη Βλάχο, Δημοσθένη Βαϊναλή, Γιάννη Κατσαρό και Γιώργο Φατούρο. 

Εκφράζουμε ακόμη θερμές ευχαριστίες στα στελέχη των Διευθύνσεων Υδάτων Δυτικής Ελλάδας, Ιονίου, 
Ηπείρου, Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας, που συνέβαλαν αποφασιστικά και εποικοδομητικά στην 
επιτυχή ολοκλήρωση των Σχεδίων Διαχείρισης Υδάτων στα τρία Υδατικά Διαμερίσματα και οι οποίοι 
αναλαμβάνουν το δύσκολο έργο εφαρμογής των Σχεδίων. Θα θέλαμε ειδικότερα να ευχαριστήσουμε τις 
αγαπητές κυρίες και αγαπητούς κυρίους Λεονάρδο Τηνιακό, Αναστασία Πυργάκη, Μιχάλη Λαγκαδά, 
Ανδριάνα Γιαννούλη, Σεραφείμ Τσιπέλη, Βασιλική Πουλιάνου, Καλλιόπη Αγγελιδάκη, Αύρα Μούλια, 
Κωνσταντίνο Σιάφη, Γρηγόρη Σουλιώτη και Θεοδώρα Γεωργίου. 

Τέλος, ευχαριστούμε θερμά όλους. Υπηρεσίες, Φορείς και Φυσικά Πρόσωπα, που συμμετείχαν στη μακρά 
δημόσια διαβούλευση είτε με την παρουσία τους σε ημερίδες, είτε με την αποστολή απόψεων και 
σχολίων. Η συμβολή τους στον εντοπισμό και ανάδειξη θεμάτων, στη συμπλήρωση στοιχείων και στη 
διαμόρφωση των τελικών Σχεδίων Διαχείρισης ήταν πολύ σημαντική. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 
2000/60/ΕΚ 


Το θεσμικό πλαίσιο της Ελλάδας έχει εναρμονισθεί με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ, με τις ακόλουθες 
νομοθετικές διατάξεις: 

• Το Νόμο 3199/9-12-2003 (ΦΕΚ 280 Α) για τ Π ν «προστασία και διαχείριση των υδάτων - 
εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
23ης Οκτωβρίου 2000», με τον οποίο (και με τις κανονιστικές του πράξεις, οι οποίες εκδίδονται 
κατ' εξουσιοδότησή του) εναρμονίζεται το εθνικό δίκαιο προς τις διατάξεις της Οδηγίας. 

• Το Νόμο 4117/2013 (ΦΕΚ 29Α/5-2-2013) «Κύρωση της από 31 Οκτωβρίου 2012 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου «Τροποποίηση της παρ. 16 του άρθρου 49 του ν. 4030/2011 «Νέος 
τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (Α' 249)» και λοιπές 
διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», με τον οποίο 
αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 7 του ν. 3199/2003 και καθορίζεται ότι «Ύστερα από 
αίτημα του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης είναι δυνατόν το Σχέδιο 
Διαχείρισης να καταρτίζεται, να αναθεωρείται ή να ενημερώνεται από την Ειδική Γραμματεία 
Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Στην περίπτωση αυτή 
το Σχέδιο Διαχείρισης εγκρίνεται από την Εθνική Επιτροπή Υδάτων μετά από εισήγηση της Ειδικής 
Γ ραμματείας Υδάτων». 

• Το Προεδρικό Διάταγμα υπ' αριθμ. 51/2007 (ΦΕΚ 54Α/8-3-2007) "Καθορισμός μέτρων και 
διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις 
διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της 
πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 
2000", κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων του Άρθρου 15, παραγρ. 1 του Νόμου 3199/2003. 

• Κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων του Νόμου 3199/2003, έχουν εκδοθεί 3 Κοινές Υπουργικές 
Αποφάσεις με θέματα: α) «Οργάνωση της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (ΚΥΑ 49139/24-11-2005, ΦΕΚ 1695Β /2-12- 
2005), β) «Διάρθρωση της Διεύθυνσης Υδάτων της Περιφέρειας» (ΚΥΑ 47630/16-11-2005, ΦΕΚ 
1688Β/1-12-2005), με την οποία συγκροτήθηκαν οι Διευθύνσεις Υδάτων των 13 Περιφερειών της 
χώρας και γ) «Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίησής τους, 
διαδικασία έκδοσης, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος, αυτών» (ΚΥΑ 43504/5-12-2005, ΦΕΚ 
1784Β720-12-2005), καθώς επίσης και 2 Αποφάσεις Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (με αριθ. 26798/22-6- 
2005 & 34685/6-12-2005, ΦΕΚ 1736 Β 79-12-2005) για τη συγκρότηση και λειτουργία του Εθνικού 
Συμβουλίου Υδάτων. 

• ΚΥΑ 39626/2208/Ε130 (ΦΕΚ 2075Β/25-09-2009), σχετικά με τον καθορισμό μέτρων για την 
προστασία των υπόγειων νερών από τη ρύπανση και την υποβάθμιση, με την οποία 
ενσωματώθηκε η Θυγατρική Οδηγία 2006/118/ΕΚ σχετικά με «την προστασία των υπόγειων 
υδάτων από τη ρύπανση και την υποβάθμιση», κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 17 της 
Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. 

• ΥΑ 1811 του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 3322Β/30-12- 
2011) «Ορισμός ανώτερων αποδεκτών τιμών για τη συγκέντρωση συγκεκριμένων ρύπων, ομάδων 
ρύπων ή δεικτών ρύπανσης σε υπόγεια ύδατα, σε εφαρμογή της παραγράφου 2 του Άρθρου 3 της 
υπ' αριθμ.: 39626/2208/Ε130/2009 κοινής υπουργικής απόφασης (Β' 2075).» 
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• ΚΥΑ 51354/2641/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1909Β/8-12-2010) «Καθορισμός Προτύπων Ποιότητας 
Περιβάλλοντος (ΠΠΠ) για τις συνκεντρώσεις ορισμένων ρύπων και ουσιών προτεραιότητας στα 
επιφανειακά ύδατα, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2008/105/ ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 "σχετικά με Πρότυπα 
Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΠΠΠ) στον τομέα της πολιτικής των υδάτων και σχετικά με την 
τροποποίηση και μετέπειτα κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 82/176/ΕΟΚ, 83/513/ΕΟΚ, 
84/156/ΕΟΚ, 84/491/ ΕΟΚ και 86/280/ΕΟΚ και την τροποποίηση της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου", καθώς και για τις συγκεντρώσεις ειδικών ρύπων 
στα εσωτερικά επιφανειακά ύδατα και άλλες διατάξεις». 

• Απόφαση Αριθμ. Οικ. 706/2010 της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων (ΦΕΚ 1383Β/2-9-2010) 
«Καθορισμός των Λεκανών Απορροής Ποταμών της χώρας και ορισμού των αρμόδιων 
Περιφερειών για τη διαχείριση και προστασία τους». 

• ΚΥΑ 145116/2011 (ΦΕΚ 354Β/8-3-2011) «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την 
επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις». 

• ΚΥΑ 150559/2011 (ΦΕΚ 1440Β/16-7-2011) «Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση 
αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού». 

• ΚΥΑ 38317/1621/Ε103 (ΦΕΚ 1977Β/6-9-2011) «Τεχνικές προδιαγραφές και ελάχιστα κριτήρια 
επιδόσεων των αναλυτικών μεθόδων για τη χημική ανάλυση και παρακολούθηση της κατάστασης 
των υδάτων, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2009/90/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Ιουλίου 2009 «για τη θέσπιση τεχνικών 
προδιαγραφών για τη χημική ανάλυση και παρακολούθηση της κατάστασης των υδάτων, 
σύμφωνα με την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» 

• ΚΥΑ 140384/2011 (ΦΕΚ 2017Β/9-9-2011) «Ορισμός Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της 
ποιότητας και της ποσότητας των υδάτων με καθορισμό των θέσεων (σταθμών) μετρήσεων και 
των φορέων που υποχρεούνται στην λειτουργία τους, κατά το άρθρο 4, παράγραφος 4 του Ν. 
3199/2003». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 


Με δεδομένη την πολυπλοκότητα αλλά και την ιδιαίτερη σημασία των ζητημάτων που αφορούν στο νερό 
ως φυσικό πόρο, η εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ αποτελεί μία απαιτητική διαδικασία πολλών 
σταδίων που περιλαμβάνει την οργανωμένη υλοποίηση δράσεων από πολλούς εμπλεκόμενους φορείς, 
καθώς και τον ικανό συντονισμό και καθοδήγησή τους στη βάση ενός μακροχρόνιου σχεδιασμού για την 
επίτευξη της καλής κατάστασης των επιφανειακών και υπογείων υδάτων. 

Ο σχεδιασμός αυτός προσδιορίζεται χωρικά από την Οδηγία με βάση υδρολογικά χαρακτηριστικά των 
επιφανειακών νερών που οριοθετούν την Περιοχή Λεκανών Απορροής Ποταμού (ΠΛΑΠ). Στην Ελλάδα 
έχουν καθοριστεί 14 Υδατικά Διαμερίσματα καθένα από τα οποία αποτελεί μία ΠΛΑΠ για τους σκοπούς 
της Οδηγίας. Κάθε Υδατικό Διαμέρισμα αποτελείται από επιμέρους Λεκάνες Απορροής Ποταμών (ΛΑΠ) οι 
οποίες στο σύνολο της χώρας ανέρχονται σε 46. Ειδικότερα, με την απόφαση 706/16-7-2010 (ΦΕΚ 
1383Β/2-9-2010 & ΦΕΚ 1572Β/28-9-2010), της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων «περί καθορισμού των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών της χώρας και ορισμού των αρμόδιων Περιφερειών για τη διαχείριση και προστασία 
τους» επικυρώθηκαν σαράντα-πέντε (45) Λεκάνες Απορροής Ποταμών, οι οποίες κατά την εκπόνηση των 
Σχεδίων Διαχείρισης αυξήθηκαν σε σαράντα-έξη (46), με τη διάπαση της ΛΑΠ Αχέροντα και Λούρου σε δύο 
ξεχωριστές λεκάνες στο Υδατικό Διαμέρισμα Ηπείρου. 


Σχήμα 3.1-1: Υδρολογική διαίρεση της χώρας σε υδατικά διαμερίσματα (ΠΛΑΠ) και Λεκάνες Απορροής Ποταμού 

(ΛΑΠ) με εστίαση στις ΛΑΠ του υδατικού διαμερίσματος Θεσσαλίας 



ΓΛεκανες/Αττορρ ο ηςφ ΙοταμουΓ Ι ΛΑΙ ι )1 
τουΐΥδ ατίκου^Διαμίρ ισμα τοςγΠΛΑ Πζ 

Θεσσαλίας 


ΟΚ16 

ΛΑΠ Πηνειού 


ΟΡ14- 


ίΡΟφΒβί 


Υδατικά Διαμερίσματα (ΠΛΑΠ) 
της Ελλάδας 


| ΟΡ04, Δ.ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑ 
| ΟΡ05, ΗΠΕΙΡΟΣ 
| ΟΡ06, ΑΤΤΙΚΗ 
I 6Ρ07, Α.ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑ 




ΟΡ17 

ΛΑΠ Ρεμάτων Αλμυρού-Πηλίου 


Δ 

γ Μ 






ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

Η ΟΡΟΙ, Δ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 
ΟΡ02, Β. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 
■ ΟΡ03, Α. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 


■ ΟΡ08, ΘΕΣΣΑΛΙΑ 
Β 2Η09, Δ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
Η ΟΡΙΟ, Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
Β βΗ11, Α.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
Η ΟΡ12, ΘΡΑΚΗ 
Η ΟΡ13, ΚΡΗΤΗ 

| ΟΡ14, ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 


Σε κάθε ΠΛΑΠ τιροβλέτιεται η υλοποίηση σειράς διαφορετικών δράσεων με ορισμένο χρονοδιάγραμμα, 
βασικό χαρακτηριστικό του οποίου αποτελούν οι εξαετείς κύκλοι εφαρμογής των Σχεδίων Διαχείρισης των 
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υδάτων της ΠΛΑΠ. Σε κάθε διαχειριστικό κύκλο αξιολογείται η υφιστάμενη κατάσταση των υδατικών 
συστημάτων, τίθενται συγκεκριμένοι στόχοι για τη διατήρηση ή τη βελτίωσή της και λαμβάνονται 
κατάλληλα μέτρα για την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν. Όλη αυτή η διαδικασία καθώς και τα 
δεδομένα στα οποία βασίζεται, αποτυπώνονται στο Σχέδιο Διαχείρισης των Νερών του Υδατικού 
Διαμερίσματος. 

Οι κυριότερες δράσεις για τα Κράτη - Μέλη στο πλαίσιο της Οδηγίας έχουν ως ακολούθως: 

• Προσδιορισμός των επιμέρους λεκανών απορροής ποταμών που βρίσκονται μέσα στο εθνικό 
έδαφος κάθε Κ.Μ. και υπαγωγή αυτών σε επιμέρους Περιοχές Λεκάνης Απορροής Ποταμού 
(ΠΛΑΠ), όπως και ο ορισμός των αρμόδιων αρχών σε επίπεδο ΠΛΑΠ (Άρθρο 3, άρθρο 24). 

• Κατηγοριοποίηση των συστημάτων επιφανειακών υδάτων εντός των ΠΛΑΠ σε ποτάμια, λίμνες, 
μεταβατικά ύδατα, παράκτια ύδατα, τεχνητά συστήματα επιφανειακών υδάτων και ιδιαιτέρως 
τροποποιημένα υδατικά συστήματα και στη συνέχεια για κάθε κατηγορία επιφανειακών υδάτων 
διάκριση σε τύπους με βάση τα υδρομορφολογικά, φυσικοχημικά αλλά και οικολογικά 
χαρακτηριστικά των υδατικών συστημάτων (Άρθρο 5, Παράρτημα II). 

• Χαρακτηρισμός των υπογείων υδάτων σε υπόγεια υδατικά συστήματα και προσδιορισμός των 
χρήσεων και ανθρωπογενών πιέσεων σε αυτά, με σκοπό την αξιολόγηση του κινδύνου που 
διατρέχουν να μην πληρούν τους στόχους της Οδηγίας (Άρθρο 5, Παράρτημα II). 

• Προσδιορισμός των ανθρωπογενών πιέσεων που ασκούνται στα συστήματα επιφανειακών 
υδάτων και αξιολόγηση της ευαισθησίας της κατάστασης των συστημάτων επιφανειακών υδάτων 
στις πιέσεις αυτές (Άρθρο 5, Παράρτημα II). 

• Οικονομική ανάλυση της χρήσης νερού για κάθε ΠΛΑΠ (Άρθρο 5, Παραρτήματα II και III). 

• Δημιουργία μητρώου προστατευόμενων περιοχών, συμπεριλαμβανομένων και των προς άντληση 
πόσιμου νερού υδατικών συστημάτων (Άρθρα 6 και 7, Παράρτημα IV). 

• Εκπόνηση - σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή - της άσκησης διαβαθμονόμησης 
(ίηΙθΓεΒίίόΓΒΐίοη θχθιγι5θ) για τον προσδιορισμό ενιαίων παραμέτρων και μεθοδολογιών για την 
ταξινόμηση των υδάτινων σωμάτων με βάση την οικολογική τους κατάσταση (Παράρτημα V). 

• Κατάρτιση και έναρξη εφαρμογής προγραμμάτων παρακολούθησης επιφανειακών και υπόγειων 
νερών καθώς και προστατευόμενων περιοχών (Άρθρο 8, Παράρτημα V). 

• Βάσει των προγραμμάτων παρακολούθησης και την ανάλυση των χαρακτηριστικών των ΠΛΑΠ, η 
θέσπιση Προγράμματος Μέτρων για κάθε ΠΛΑΠ, προκειμένου να επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί 
στόχοι της Οδηγίας με οικονομικά αποδοτικό τρόπο (Άρθρο 11, Παράρτημα VI). 

• Κατάρτιση και δημοσίευση των Σχεδίων Διαχείρισης υδατικών πόρων σε επίπεδο Υδατικού 
Διαμερίσματος, περιλαμβανόμενου και του προσδιορισμού των ιδιαιτέρως τροποποιημένων 
υδατικών συστημάτων (Άρθρο 13, 4.3, Παράρτημα VII). 

• Πληροφόρηση του κοινού/ εμπλεκόμενων φορέων και δημόσια διαβούλευση για την Οδηγία, τα 
σημαντικά ζητήματα διαχείρισης των νερών σε κάθε μία ΠΛΑΠ και του Σχεδίου Διαχείρισης των 
υδάτων για κάθε μία ΠΛΑΠ (Άρθρο 14). 

• Παροχή κινήτρων, αλλά και εξασφάλιση της κατάλληλης συμβολής των διαφόρων χρήσεων 
(βιομηχανία, νοικοκυριά, γεωργία), στην ανάκτηση του κόστους μέσω των τιμολογιακών πολιτικών 
(Άρθρο 9). 
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• Εφαρμονή των προγραμμάτων μέτρων και. επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων μέχρι το 2015 
(Άρθρο 4). 

Το Σχέδιο Διαχείρισης των Νερών δεν αποτελεί την αφετηρία, ούτε το πέρας της εφαρμογής της Οδηγίας, 
αλλά ένα σημαντικό σταθμό στον οποίο καταγράφεται η πρόοδος που έχει επιτευχθεί και περιγράφεται ο 
προσανατολισμός των δράσεων του διαχειριστικού κύκλου που ακολουθεί. Το παρόν σχέδιο αποτελεί το 
πρώτο κατά την Οδηγία Πλαίσιο, Σχέδιο Διαχείρισης και αναφέρεται στην περίοδο έως το 2015, 
αξιοποιώντας μεγάλο μέρος της διαθέσιμης πληροφορίας για τον εντοπισμό των σημείων που χρήζουν 
προσοχής και τη λήψη αντίστοιχων μέτρων διαχείρισης και προστασίας των νερών. Το σχέδιο θα 
συμπληρώνεται δυναμικά από τα δεδομένα που θα προκόψουν από το εφαρμοζόμενο πρόγραμμα 
παρακολούθησης των νερών έτσι ώστε να επικαιροποιηθούν οι στόχοι και τα αναγκαία μέτρα στο 
διαχειριστικό σχέδιο της περιόδου 2015-2021. 

Το τελικό Σχέδιο Διαχείρισης των νερών αποτελεί μία κοινωνική συμφωνία για την αειφορική διαχείριση 
του κοινού πόρου. Είναι ένα θεσμικό κείμενο και άρα έχει χαρακτήρα δεσμευτικού πλαισίου για κάθε 
δραστηριότητα που έχει σχέση άμεσα ή έμμεσα με το νερό στο υδατικό διαμέρισμα. Τέλος αποτελεί 
σημείο αναφοράς για άλλα διαχειριστικά σχέδια και διαφορετικά επίπεδα χωροταξικού σχεδιασμού στις 
λεκάνες απορροής που αφορά. 

Το παρόν Σχέδιο Διαχείρισης των Υδάτων διαρθρώνεται στα ακόλουθα κεφάλαια: 

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή 

Η εισαγωγή περιλαμβάνει γενικά στοιχεία για την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά, 2000/60/ΕΚ (ΟΠΥ) τον 
τρόπο εφαρμογής της και τον ρόλο της στην διαχείριση και προστασία των υδάτων. 

Κεφάλαιο 2. Θεσμικό Πλαίσιο - Εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ Πλαίσιο για τα Νερά, (ΟΠΥ) 

Αναφέρεται το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο που σχετίζεται με την εφαρμογή της Οδηγίας. 

Κεφάλαιο 3. Τι είναι το Σχέδιο Διαχείρισης 

Περιγράφεται ο ρόλος του Σχεδίου Διαχείρισης των Υδάτων στην πορεία επίτευξης των στόχων της 
Οδηγίας και οι αρχές που διέπουν την κατάρτιση και εφαρμογή του. Αναλύονται τα περιεχόμενά του. 

Κεφάλαιο 4. Διαδικασία διαβούλευσης 

Γίνεται αναφορά στη σημασία και τους σκοπούς της συμμετοχικής διαδικασίας που προβλέπεται από την 
Οδηγία (Άρθρο 14) στην πορεία κατάρτισης και οριστικοποίησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Υδάτων και 
στις δράσεις δημόσιας διαβούλευσης που έλαβαν χώρα. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις 
διαβούλευσης που υλοποιήθηκαν παρέχονται στο Παράρτημα 7 «Στοιχεία Διαβούλευσης» . 

Κεφάλαιο 5. Σύντομη περιγραφή του υδατικού διαμερίσματος 

Παρατίθενται γενικές πληροφορίες για το υδατικό διαμέρισμα και περιγράφονται τα φυσικά και 
ανθρωπογενή χαρακτηριστικά των Λεκανών Απορροής Ποταμών του περιλαμβάνει. 

Κεφάλαιο 6. Αρμόδιες αρχές 

Αναφέρονται οι αρμόδιες αρχές που θα αναλάβουν την εφαρμογή του Σχεδίου Διαχείρισης σύμφωνα με 
το Άρθρο 3 της Οδηγίας Πλαίσιο για τα νερά. Το αντικείμενο του Κεφαλαίου εξειδικεύεται στο Παράρτημα 
1: «Περιγραφή της Κατάστασης των Υδάτων» , Μέρος Α: «Καταγραφή αρμόδιων αρχών για θέματα 
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διαχείρισης καί προστασίας ίων υδατικών πόρων και καθορισμός της περιοχής άσκησης των 

αρμοδιοτήτων τους» του Σχεδίου. 

Κεφάλαιο 7. Καθορισμός υδατικών συστημάτων 

Αναφέρονται οι μεθοδολονικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό και την οριοθέτηση 
των επιφανειακών υδάτινων σωμάτων και υπογείων υδατικών συστημάτων σύμφωνα με το Άρθρο 5 και 
το Παράρτημα V της Οδηγίας Πλαίσιο για τα νερά. Για τα επιφανειακά νερά αναλύεται ο τρόπος με τον 
οποίο έγινε η τυπολογική διαίρεση των ποτάμιων, λιμναίων, μεταβατικών και παράκτιων υδάτινων 
σωμάτων και τα αποτελέσματα της τυπολογίας σε κάθε κατηγορία υδάτινων σωμάτων, καθώς και ο 
χαρακτηρισμός των φυσικών, ιδιαιτέρως τροποποιημένων και τεχνητών υδάτινων σωμάτων. Σε κάθε τύπο 
επιφανειακών νερών παρουσιάζονται αντίστοιχα οι τυποχαρακτηριστικές συνθήκες για τα βιολογικά 
ποιοτικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται στην ταξινόμηση των υδάτινων σωμάτων ως προς την οικολογική 
του κατάσταση. Για τα υπόγεια ύδατα αναφέρεται ο τρόπος διάκρισης των υπόγειων υδατικών 
συστημάτων και η τελική οριοθέτηση τους, καθώς και ο αρχικός και περαιτέρω χαρακτηρισμός τους. Το 
αντικείμενο του Κεφαλαίου εξειδικεύεται στο Παράρτημα 1 «Περιγραφή της κατάστασης των υδάτων. 
Μέρος Β «Χαρακτηρισμός και τυπολογία επιφανειακών υδάτινων σωμάτων και αρχικός και περαιτέρω 

χαρακτηρισμός των υπόγειων υδατικών συστημάτων» . 

Κεφάλαιο 8. Πιέσεις στο υδάτινο περιβάλλον 

Περιγράφεται ο τρόπος ανάλυσης των σημειακών και διάχυτων πιέσεων που ασκούνται καθώς και οι 
επιπτώσεις των πιέσεων αυτών στα επιφανειακά υδάτινα σώματα και στα υπόγεια υδατικά συστήματα 
του υδατικού διαμερίσματος. Με βάση την ανάλυση πιέσεων τα υδάτινα σώματα κατατάσσονται ως προς 
την πιθανότητα επίτευξης των στόχων της Οδηγίας για κάθε υδάτινο σώμα. Η ανάλυση των πιέσεων και 
των επιπτώσεων προβλέπεται στο Άρθρο 5 της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά και υλοποιείται σύμφωνα με 
τις προδιαγραφές του Παραρτήματος II της Οδηγίας. Το σύνολο της σχετικής πληροφορίας παρατίθεται 
στο Παράρτημα 2 «Πιέσεις και επιπτώσεις». Μέρος Α «Ανάλυση ανθρωπονενών πιέσεων και των 

επιπτώσεων τους στα επιφανειακά υδάτινα σώματα και στα υπόγεια υδατικά συστήματα» . 

Κεφάλαιο 9. Κατάσταση των υδατικών συστημάτων 

Παρουσιάζονται τα διαθέσιμα στοιχεία και η μεθοδολογία που ακολουθείται για την ταξινόμηση της 
οικολογικής και χημικής κατάστασης των επιφανειακών υδάτινων σωμάτων και της ποσοτικής και χημικής 
κατάστασης των υπογείων υδατικών συστημάτων σύμφωνα με το Άρθρο 8 και το Παράρτημα V της 
Οδηγίας. Παρέχονται στοιχεία για τα δίκτυα παρακολούθησης που υλοποιήθηκαν στο παρελθόν καθώς 
και για το εθνικό δίκτυο παρακολούθησης των νερών που τίθεται σε λειτουργία στην Ελλάδα. Επίσης 
παρουσιάζονται οι περιοχές που περιλαμβάνονται στο μητρώο των προστατευόμενων περιοχών του 
Υδατικού Διαμερίσματος σύμφωνα με το άρθρο 6 και το Παράρτημα IV της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Το 
περιεχόμενο του Κεφαλαίου εξειδικεύεται στο Μέρος ΣΤ «Αξιολόγηση και ταξινόμηση της ποιοτικής 
κατάστασης των επιφανειακών υδάτινων σωμάτων» και στο Μέρος Ζ «Αξιολόγηση και ταξινόμηση της 

ποιοτικής (χημικής) και ποσοτικής κατάστασης των υπόγειων υδατικών συστημάτων» του Παραρτήματος 

1 «Περιγραφή της κατάστασης των υδάτων» , καθώς και στο Παράρτημα 3 «Προστατευόμενες περιοχές» . 

Κεφάλαιο 10. Οικονομική ανάλυση χρήσεων ϋδατος 

Παρουσιάζεται η οικονομική ανάλυση των χρήσεων του νερού στο υδατικό διαμέρισμα, γίνεται εκτίμηση 
του συνολικού κόστους νερού στο Υδατικό Διαμέρισμα, υπολογίζεται ο σημερινός βαθμός ανάκτησης 
κόστους και διερευνώνται ευέλικτες τιμολογιακές πολιτικές. Η οικονομική ανάλυση βασίζεται στην 
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εφαρμογή των άρθρων 5 και 9 της Οδηγίας Πλαίσιο για τα νερά. Το περιεχόμενο του Κεφαλαίου 
συμπληρώνουν το Μέρος Α «Οικονομική ανάλυση των χρήσεων ύδατος και προσδιορισμός του 
υφιστάμενου βαθμού ανάκτησης κόστους για τις υπηρεσίες ύδατος» και το Μέρος Β «Προκαταρκτική 
ανάλυση εναλλακτικών προτάσεων ευέλικτης τιμολογιακής πολιτικής» του Παραρτήματος 6 «Οικονομική 

ανάλυση χρήσεων όδατος» . 

Κεφάλαιο 11. Περιβαλλοντικοί Στόχοι - Εξαιρέσεις 

Παρουσιάζονται οι περιβαλλοντικοί στόχοι για τα επιφανειακά και τα υπόγεια όδατα, καθώς και για τις 
προστατευόμενες περιοχές. Επιπρόσθετα παρουσιάζονται οι εξαιρέσεις από τους περιβαλλοντικούς 
στόχους, οι κατηγορίες των οποίων είναι τέσσερις (4) και στην Οδηγία εκτίθενται στα άρθρα 4.4 έως και 
4.7. Το σύνολο της σχετικής πληροφορίας παρατίθεται στο Παράρτημα 4 «Καθορισμός των 
περιβαλλοντικών στόχων, συμπεριλαμβανομένων των «εξαιρέσεων» από την επίτευξη των στόχων» . 

Κεφάλαιο 12. Προγράμματα Μέτρων 

Παρουσιάζονται τα προγράμματα μέτρων τα οποία συγκροτούνται από τα βασικά μέτρα που αποτελούν 
τις στοιχειώδεις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται σύμφωνα με την παραγρ. 3 του Άρθρου 11 της 
Οδηγίας, και τα συμπληρωματικά μέτρα τα οποία, σύμφωνα με την παραγρ. 4 του Άρθρου 11 της Οδηγίας, 
καταρτίζονται και τίθενται σε εφαρμογή επιπλέον των βασικών μέτρων, με σκοπό την επίτευξη των 
στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 4 της Οδηγίας. Το προτεινόμενο πρόγραμμα μέτρων παρουσιάζεται 
αναλυτικά στο Παράρτημα 5: «Προγράμματα μέτρων», Μέρος Α: «Προγράμματα βασικών και 
συμπληρωματικών μέτρων για την προστασία και αποκατάσταση των υδατικών συστημάτων» , ενώ η 

οικονομική ανάλυση που το συνοδεύει αποτελεί το Μέρος Β: «Αξιολόγηση των προτεινόμενων μέτρων, 
συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης του κόστους τους σε σγέση με την αποδοτικότητά τους» . 

Σε ειδική ενότητα του κεφαλαίου 12 αναλύονται εναλλακτικά σενάρια συμπληρωματικών μέτρων για την 
επίτευξη των στόχων της Οδηγίας στα επιφανειακά και υπόγεια νερά της λεκάνης Πηνειού. Τα σενάρια 
αυτά περιλαμβάνουν μέτρα τόσο στο ΥΔ της Θεσσαλίας όσο και στο ΥΔ της Δυτικής Στερεός Ελλάδας, 
αφού μέρος αυτών αποτελεί η μεταφορά 250 εκ. πι 3 / έτος από τη λεκάνη του ποταμού Αχελώου στη 
λεκάνη του ποταμού Πηνειού. Τα σενάρια που εξετάζονται και προκρίνονται λαμβάνουν επίσης υπόψη 
τους την απόφαση 26/2014 του Συμβουλίου της Επικράτειας σε ότι αφορά σκέψεις περί εφαρμογής του 
άρθρου 4 παρ. 7 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, περί χρήσεων ύδατος ως επιτακτικό δημόσιο συμφέρον, καθώς 
και περί βιώσιμης ανάπτυξης. 

Κεφάλαιο 13. Επόμενα βήματα - Εφαρμογή του Σχεδίου Διαχείρισης 

Αναφέρεται ο προγραμματισμός εφαρμογής του Σχεδίου Διαχείρισης των Υδάτων και επισημαίνονται 
σημεία που προτείνονται να αποτελόσουν προτεραιότητες μετά την ολοκλήρωση του σχεδίου. 

Κεφάλαιο 14. Δυσκολίες που προέκυψαν κατά την κατάρτιση του Σχεδίου Διαχείρισης και κενά 
δεδομένων 

Γίνεται αναφορά σε γενικά και ειδικά θέματα που προέκυψαν κατά την εκπόνηση του Σχεδίου Διαχείρισης 
και προσδιορίζονται ελλείψεις που θα πρέπει να καλυφθούν μελλοντικά ενόψει της επόμενης 
διαχειριστικής περιόδου. 

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνει το παρόν Σχέδιο Διαχείρισης στα σχετικά κεφάλαια και οι οποίες 
συνδέονται με το περιεχόμενο των Παραρτημάτων αναφέρονται στον Πίνακα 3-1. 
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Πίνακας 3-1: Κεφάλαια, Παραρτήματα και Μέρη παραρτημάτων που σχετίζονται με συνκεκριαένα θέματα τα 

οποία περιλαμβάνονται στο Σνέδιο Διαχείρισης των Υδάτων 


ΘΕΜΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΜΕΡΟΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 

Γενικές πληροφορίες για την Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά 
2000/60/ΕΚ 

1 

- 

- 

Θεσμικό πλαίσιο 

2 

- 

- 

Διαδικασία διαβούλευσης - δημόσιας συμμετοχής 

4 

7 

- 

Πληροφορίες για το ΥΔ 

5 

- 

- 

Αρμόδιες αρχές 

6 

1 

Μέρος Α 

Οριοθέτηση επιφανειακών υδάτινων σωμάτων 

7(7.1) 

1 

Μέρος Β 

Οριοθέτηση υπόγειων υδατικών συστημάτων 

7(7.2) 

1 

Μέρος Β 

Τυπολογία επιφανειακών υδάτινων σωμάτων 

7(7.1) 

1 

Μέρος Β 

Ιδιαιτέρως Τροποποιημένα και Τεχνητά υδάτινα σώματα 

7(7.1) 

1 

Μέρος Δ 

Συνθήκες Αναφοράς (τυποχαρακτηριστικές συνθήκες) 
επιφανειακών υδάτινων σωμάτων 

7 

1 

Μέρος Γ 

Ανάλυση πιέσεων επιφανειακών υδάτινων σωμάτων 

8 (8.1) 

2 

Μέρος Α 

Ανάλυση πιέσεων στα υπόγεια υδατικά συστήματα 

8(8.2) 

2 

Μέρος Α 

Ταξινόμηση της οικολογικής και χημικής κατάστασης 
επιφανειακών ΥΣ 

9 

1 

Μέρος ΣΤ 

Ταξινόμηση της ποσοτικής και χημικής κατάστασης υπόγειων 

ΥΣ 

9 

1 

Μέρος Ζ 

Οικονομική ανάλυση χρήσεων ύδατος και βαθμού ανάκτησης 
κόστους 

10 

6 

Μέρος Α 

Διερεύνηση ευέλικτων τιμολογιακών πολιτικών 

10 

6 

Μέρος Β 

Περιβαλλοντικοί στόχοι επιφανειακών ΥΣ 

11 

4 

- 

Περιβαλλοντικοί στόχοι υπόγειων ΥΣ 

11 

4 

- 

Εξαιρέσεις 

11 

4 

- 

Βασικά μέτρα του Προγράμματος μέτρων 

12 (12.2) 

5 

Μέρος Α 

Συμπληρωματικά μέτρα του Προγράμματος μέτρων 

12 (12.3) 

5 

Μέρος Α 

Προγραμματιζόμενα έργα 

11, 12 

2 

Μέρος Β 

Προγραμματισμός εφαρμογής του Σχεδίου Διαχείρισης 

12 

- 

- 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 


Σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ, η διαδικασία κατάρτισης σχεδίων διαχείρισης των λεκανών 
απορροής ποταμών οφείλει να επιδιώξει και να αξιοποιήσει τη μεγίστη και λειτουργική κοινωνική 
συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 

Υπάρχουν δύο κύριοι λόγοι για μια διευρυμένη και δυναμική δημόσια συμμετοχή κατά την εφαρμογή της 
Οδηγίας: 

Ο πρώτος είναι ότι οι αποφάσεις σχετικά με τα μέτρα που θα οδηγήσουν στην επίτευξη των στόχων του 
Σχεδίου Διαχείρισης των Υδάτων θα συμπεριλαμβάνουν την εξισορρόπηση συμφερόντων διαφόρων 
χρηστών νερού. Για την πρόληψη προβλημάτων κατά την εφαρμογή, είναι απαραίτητο οι πληροφορίες οι 
οποίες αποτελούν το υπόβαθρο βασικής ενημέρωσης για τη λήψη αποφάσεων, αλλά και ο τρόπος 
επεξεργασίας και ανάλυσής τους να είναι ανοικτά σε όλους. 

Ο δεύτερος λόγος αφορά στην εξασφάλιση της ευρύτερης δυνατής συναίνεσης για την αποτελεσματική 
εφαρμογή των σχεδίων. Όσο μεγαλύτερη διαφάνεια και δημόσια συμμετοχή υπάρχει στην 
οριστικοποίηση των στόχων, στην επιβολή των μέτρων και στην αναφορά των προτύπων, τόσο 
μεγαλύτερη αναμένεται να είναι και η προσοχή των αρμόδιων αρχών στο να εφαρμόσουν τη νομοθεσία 
πιστά, αλλά ταυτόχρονα και η βούληση των πολιτών για να επηρεάσουν την κατεύθυνση των αποφάσεων 
που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω επιδιώχθηκε η ολοκληρωμένη ανάπτυξη μιας διαδικασίας κοινωνικού 
διαλόγου με σκοπό τη διαβούλευση επί του Προγράμματος Μέτρων και του παρόντος Σχεδίου Διαχείρισης 
Υδάτων του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας. 


4.1 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 


Η διαβούλευση για το Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας ξεκίνησε στις 15 Οκτωβρίου 2011 με τη 
δημοσιοποίηση της διαδικασίας από την ΕΓΥ και ταυτόχρονη ενεργοποίηση της ειδικής ιστοσελίδας της 
ΕΓΥ ήΐΐρ://\Λ/Γό.ορθΠΒον.κΓ/ που αποτελεί και την κεντρική σελίδα που υποστηρίζει τη διαδικασία 
διαβούλευσης για τα Σχέδια Διαχείρισης όλων των ΥΔ της χώρας. Συγκεκριμένα, στην ιστοσελίδα αυτή 
αναρτήθηκαν: 

• Συνοπτικές πληροφορίες για κάθε Υδατικό Διαμέρισμα. 

• Πληροφορίες για τον τρόπο και τις δράσεις διαβούλευσης των Προσχεδίων Διαχείρισης. 

• Τα εκλαϊκευμένα κείμενα σχετικά με τη διαδικασία διαβούλευσης και τα κρίσιμα ζητήματα 
διαχείρισης νερού καθώς και το προσχέδιο διαχείρισης του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας 
μαζί με τα κείμενα τεκμηρίωσης βάσει των οποίων καταρτίστηκε. 

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς είχαν τη δυνατότητα να διαβουλευτούν είτε υποβάλλοντας παρατηρήσεις και 
προτάσεις απευθείας στην ΕΓΥ με θγπβϊΙ, φαξ, ταχυδρομικά και μέσω της οηΐίηθ φόρμας υποβολής 
σχολίων, είτε μέσα από τη συμπλήρωση ειδικών ερωτηματολογίων επί της διαβούλευσης, επί των 
κρίσιμων ζητημάτων διαχείρισης νερού και επί των προσχεδίων διαχείρισης ή με τη συμμετοχή στην 
ενημερωτική ημερίδες (Δεκέμβριος 2011) και στις ημερίδες διαβούλευσης (Ιούνιος και Ιούλιος 2012). 

Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνονται οι βασικές ημερομηνίες των δράσεων διαβούλευσης για το 
Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας. 
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Πίνακας 4.1-1: Συνοπτικό νοονοδιάνοααίΐα δκχΒούλειισικ 


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

15 Οκτωβρίου 2011 

Έναρξη διαβοΰλευσης- Α' 
φάση 

Δημοσιοποίηση των παρακάτω: 

1. ληπτέα μέτρα 

2. κατάλογος φορέων που έχουν σχέση με το νερό 

3. επισκόπηση σημαντικότερων ζητημάτων διαχείρισης 
νερού 

4. ερωτηματολόγια επί της διαδικασίας διαβοΰλευσης και 
επί των κρίσιμων ζητημάτων 

5. ειδική φόρμα οηΐϊηθ υποβολής σχολίων 

5 Δεκεμβρίου 2011 

Ημερίδα Ενημέρωσης στη 
Λάρισα 

Ενημέρωση του κοινού και ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τα 
ληπτέα μέτρα διαβοΰλευσης και τα κρίσιμα ζητήματα 
διαχείρισης νερού 

29 Φεβρουάριου 2012 

Αναθεώρηση κειμένων 
διαβοΰλευσης Α' φάσης 

Αναθεώρηση των παρακάτω κειμένων διαβοΰλευσης 

6. ληπτέα μέτρα 

7. μελέτη οργάνωσης της διαβοΰλευσης 

8. κατάλογος φορέων που έχουν σχέση με το νερό 

2 Μάίου 2012 

Έναρξη Β' φάσης 

Δημοσιοποίηση των κειμένων τεκμηρίωσης του Σχεδίων 
Διαχείρισης υδατικών πόρων του ΥΔ 

27 Ιουνίου 2012 

Ημερίδα διαβοΰλευσης στη 
Λάρισα 

Παρουσίαση του προσχέδιο διαχείρισης, υποβολή ερωτημάτων 
και παρατηρήσεων 

28 Ιουνίου 2012 

Ημερίδα διαβοΰλευσης στον 
Βόλο 

Παρουσίαση του προσχέδιο διαχείρισης, υποβολή ερωτημάτων 
και παρατηρήσεων 

17 Ιουλίου 2012 

Ημερίδα διαβοΰλευσης στην 
Καρδίτσα 

Παρουσίαση του προσχέδιο διαχείρισης, υποβολή ερωτημάτων 
και παρατηρήσεων 

27 Σεπτεμβρίου 2012 

Συναντήσεις των μελετητών 
και της Ειδικής Γραμματείας 
Υδάτων (ΕΓΎ) με τη Διεύθυνση 
Υδάτων Θεσσαλίας 

Τελική διαμόρφωση του προγράμματος μέτρων (βασικών και 
συ μπλη ρω ματικών) 

31 Οκτωβρίου 2012 

Ολοκλήρωση διαβοΰλευσης 
με το κοινό 

Αξιολόγηση των κατατεθειμένων σχολίων, παρατηρήσεων και 
απαντήσεων στα ερωτηματολόγια, από την ΕΓΥ, για την 
οριστική διαμόρφωση των Σχεδίων Διαχείρισης 
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4.2 ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 


Η διαδικασία διαβούλευσης, όπως περιγράφεται στο Ηίΐρ://ννίά·ορθηκον·κΐ'/ επέτρεψε στους 
ενδιαφερομένους φορείς και το κοινό να διαβουλευτούν με τους εξής τρόπους: 

Με την υποβολή παρατηρήσεων / προτάσεων / κρίσεων απευθείας στην ΕΓΎ με εηηαίΙ, με φαξ, 
ταχυδρομικά και μέσω της οπίίηε φόρμας υποβολής σχολίων. 

Με τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων επί της διαβούλευσης και επί των κρίσιμων 
ζητημάτων διαχείρισης νερού. 

Με τη συμμετοχή στην Ενημερωτική Ημερίδα που πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβριο του 2012, με 
αντικείμενο τα ληπτέα μέτρα διαβούλευσης και τα κρίσιμα ζητήματα διαχείρισης νερού και στόχο 
την πληρέστερη ενημέρωση του κοινού και την καταγραφή απόψεων. 

Με τη συμμετοχή στις Ημερίδες διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκαν τον Ιούνιο και τον Ιούλιο 
του 2012, στις οποίες παρουσιάστηκε το προσχέδιο διαχείρισης και οι συμμετέχοντες είχαν την 
ευκαιρία να θέσουν ερωτήματα και να υποβάλουν παρατηρήσεις. 

Στη συνέχεια δίνονται συνοπτικά στοιχεία σχετικά με τα κύρια θέματα που τέθηκαν και συζητήθηκαν κατά 
τη διάρκεια της διαβούλευσης επί του προσχεδίου Διαχείρισης. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την 
οργάνωση της Διαβούλευσης και τα αποτελέσματα της συμμετοχικής διαδικασίας παρέχονται στο 
Παράρτημα 7 «Επικαιροποίηση της μελέτης οργάνωσης της διαβούλευσης». 


4.2.1 Σύνοψη κύριων θεμάτων δημοσίας διαβούλευσης 

Α.Ι. Για το θέμα της μεταφοράς νερού από τον άνω ρου του Αχελώου προς την Θεσσαλία εστάλη στην 
Ειδική Γραμματεία Υδάτων επίσημο έγγραφο απόψεων το οποίο υπογράφεται από τους κάτωθι 
φορείς: 

— Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 
— Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας 
— Δήμος Αγρίνιου 
— Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου 
— Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας 
— Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Αγρίνιου 

Το έγγραφο συνοψίζει σχετικές απόψεις που διατυπώθηκαν κατά τις ημερίδες διαβούλευσης και 
παρατίθεται στη συνέχεια με απαντήσεις και σχετικό σχολιασμό από την πλευρά της ομάδας 
μελέτης του Σχεδίου Διαχείρισης. Οι απόψεις των φορέων παρουσιάζονται με έντονους πλάγιους 
χαρακτήρες μέσα σε εισαγωγικά, ενώ της ομάδας μελέτης με κανονικούς χαρακτήρες. 

«(Για την διαβούλευση των Σχεδίων Διαχείρισης των Υδατικών Διαμερισμάτων α)Δυτικής Στερεός 
Ελλάδας και β) Θεσσαλίας, με την παράκληση να δημοσιευτούν στη διαβούλευση και των δύο Υδατικών 
Διαμερισμάτων) 

Οι κάτωϋι φορείς: 

• Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

• Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας 
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• Δήμος Αγρίνιου 

• Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου 

• Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας 

• Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Αγρίνιου 

Στα πλαίσια της διαδικασίας διαβούλευσης για την κατάρτιση του σχεδίου διαχείρισης των λεκανών 
απορροής ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Δυτικής Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας, 
συμμετείχαν στις ανοιχτές διαδικασίες της Διαβούλευσης , μελέτησαν σε συνεργασία με το 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας (αρμόδιος Ιερόθεος Ζαχαρίας, επίκουρος καθηγητής), όλα τα 
παραδοτέα που συνθέτουν το προσχέδιο Διαχείρισης των παραπάνω Υδατικών Διαμερισμάτων και 
κατέληξαν σε σχόλια και προτάσεις στη διερεύνηση των απαιτούμενων μέτρων για την επίτευξη των 
στόχων της οδηγίας στα επιφανειακά και υπόγεια νερά των λεκανών των ποταμών Αχελώου και 
Πηνειού και τα οποία είναι τα ακόλουθα: 

1. Συμπεράσματα Προσχεδίου 

Σύμφωνα με τα παραδοτέα που συνθέτουν το Προσχέδιο Διαχείρισης των Υδατικών Διαμερισμάτων 
Δυτικής Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας προκύπτουν τα ακόλουθα συνοπτικά συμπεράσματα για τις 
δύο διαχειριστικές λεκάνες Αχελώου και Πηνειού: 

Λεκάνη Αχελώου: 

• Ο κάτω ρους του Αχελώου αποτελεί εξαιρετικά σημαντική οικολογικά περιοχή. 

• Είναι πλουτοπαραγωγικός χώρος εκτατικής και εντατικής ιχθυοκαλλιέργειας. 

• Τα επιφανειακά υδάτινα σώματα δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβολικής 
εκμετάλλευσης. 

• Το 82% των επιφανειακών υδάτινων σωμάτων βρίσκεται σε καλή οικολογική κατάσταση. 
Λεκάνη Πηνειού: 

• Τα υπόγεια υδατικά συστήματα βρίσκονται σε καθεστώς υπερεκμετάλλευσης. 

• Τα επιφανειακά υδατικά συστήματα επίσης. 

• Υπεραπόληφη 100 Ηπι 3 /έτος από τα επιφανειακά νερά. 

• Υπεράντληση 120-150 Η τη 3 /έτος από τα υπόγεια νερά. 

• Για την ανάκαμψη των υδροφόρων χρειάζονται 300 Ηιτι 3 /έτος και περίπου 50-60 έτη. 

• Το έλλειμμα της αρδευτικής ζήτησης στον Πηνειό είναι 65 όπι 3 /έτος και το μέσο ετήσιο στην 
υδρολογική λεκάνη είναι 465 Ηπι 3 . 

• Το 82% των επιφανειακών υδάτινων σωμάτων βρίσκεται σε κατώτερη της καλής οικολογική 
κατάσταση. 

Βασικές παράμετροι στο διαχειριστικό σχέδιο αποτελούν: 

• Η μείωση της αρδευτικής κατανάλωσης ανά στρέμμα. 

• Τα έργα μεταφοράς χειμερινών απορροών στη Θεσσαλία. 

• Η μεταφορά νερού από τον Αχελώο ή μείωση αρδευομένων εκτάσεων! 

• Η αναδιάρθρωση των καλλιεργειών 
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Σενάρια για την ανάπτυξη της γεωργίας στη Δ. Ελλάδα: 

• Σενάριο Α: Χωρίς περαιτέρω γεωργική ανάπτυξη - ρεαλιστικό (550ιν 3 /στρέμμα/έτος και 
υφιστάμενη κατάσταση). 

• Σενάριο Β: Σημαντική περαιτέρω γεωργική ανάπτυξη και υψηλές απαιτήσεις δημοσίων και 
ιδιωτικών επενδύσεων - μη πιθανό (550ιπ 3 /στρέμμα /έτος και 890.000 στρέμματα). 

• Σενάριο Γ: Συνδυασμός των Α και Β (550π\ 3 /στρέμμα/έτος και 770.000 στρέμματα). 

Σενάρια για την ανάπτυξη της γεωργίας στη Θεσσαλία: 

• Σενάριο Α: Χωρίς περαιτέρω γεωργική ανάπτυξη - ρεαλιστικό (450πι 3 /στρέμμα/έτος και 
2.500.000 στρέμματα). 

• Σενάριο Β: Σημαντική περαιτέρω γεωργική ανάπτυξη και υψηλές απαιτήσεις δημοσίων και 
ιδιωτικών επενδύσεων - μη πιθανό (450ιπ 3 /στρέμμα/έτος και 2.940.000 στρέμματα). 

• Σενάριο Γ: Συνδυασμός των Α και Β (450τη 3 /στρέμμα/έτος και 2.700.000 στρέμματα). 

Τα δύο τελικά προκριθέντα σενάρια προς διαβούλευση είναι: 

• Γ1Υ2Α0Π1. Δηλαδή σενάριο που περιλαμβάνει αναδιάρθρωση καλλιεργειών και μείωση της 
άρδευσης ανά στρέμμα, με υλοποίηση τόσο των δρομολογημένων όσο και των πρόσθετων έργων 
ταμίευσης νερού στη Θεσσαλία, χωρίς μεταφορά από τον ποταμό Αχελώο και με μείωση των 
αρδευομένων εκτάσεων στη Θεσσαλία κατά 270.000 στρέμματα περίπου (κόστος έργων 287 εκ. 
ευρώ). 

• Γ1Υ1Α1Π1. Δηλαδή σενάριο που περιλαμβάνει αναδιάρθρωση καλλιεργειών και μείωση της 
άρδευσης ανά στρέμμα, με διατήρηση των ίδιων αρδευομένων εκτάσεων στη Θεσσαλία όπως 
σήμερα, υλοποίηση των δρομολογημένων αλλά όχι και των πρόσθετων έργων ταμίευσης νερού στη 
Θεσσαλία, και μεταφορά από τον ποταμό Αχελώο 250 όιν 3 ανά έτος (κόστος έργων 195 εκ. ευρώ 
χωρίς το φράγμα της Συκιάς). 

2. Κρίσιμα ερωτήματα που προκύπτουν από τα συμπεράσματα αυτά: 

• Το γεγονός ότι τίθεται εξ αρχής στη μελέτη το δίλημμα «μεταφορά νερού από τον Αχελώο ή μείωση 
αρδευομένων εκτάσεων στη Θεσσαλία» θεωρούμε ότι προϊδεάζει τον αναγνώστη για αδιέξοδα που 
δεν υφίστανται. Φυσικά και δεν είναι μόνο αυτές οι επιλογές και δεν θα έπρεπε να μπαίνουν 
τέτοιου είδους διλήμματα σε τεχνικά κείμενα προς διαβούλευση». 

Η παρουσίαση των διαθέσιμων εναλλακτικών λύσεων για την αντιμετώπιση των πολύ σημαντικών 
προβλημάτων, ποσοτικών και ποιοτικών, στα επιφανειακά και κυρίως στα υπόνεια νερά της λεκάνης του 
Πηνειού αποτελεί στοιχειώδη υποχρέωση της μελέτης των Σχεδίων Διαχείρισης Νερών. Οι εναλλακτικές 
λύσεις δεν είναι διλήμματα. Δίλημμα είναι, για παράδειγμα, η απόφαση περί αντιμετώπισης του 
προβλήματος ή όχι έως ότου εξελιχθεί σε μη αναστρέψιμη καταστροφή. Αντίθετα εκτιμούμε ότι τα 
«τεχνικά κείμενα» του Σχεδίου Διαχείρισης Νερών θα πρέπει να θέτουν προς συζήτηση στη διαβούλευση 
επεξερνασμένες εναλλακτικές προσεννίσεις με σαφήνεια και καθαρότητα ώστε η συζήτηση που θα 
διεξαχθεί να λαμβάνει υπόψη τα πραγματικά δεδομένα, τεχνικά, επιστημονικά και κοινωνικά χωρίς 
προκαταλήψεις. 

Στη λεκάνη του Πηνειού εκτιμήθηκε ότι, υπό τις σημερινές συνθήκες διαθεσιμότητας υδατικών πόρων, δεν 
είναι δυνατόν να διατεθούν οι αναγκαίες ποσότητες νερού για την κάλυψη της υφιστάμενης αρδευτικής 
ζήτησης χωρίς μεγέθη απολήψεων επιφανειακών και υπόγειων νερών, τα οποία οδηγούν στην επιδείνωση 
της κατάστασης των σωμάτων και στη μη επίτευξη των στόχων της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά 
(2000/60/ΕΚ). 
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Λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα υφιστάμενα ισοζύγια προσφοράς-ζήτησης στις διαχειριστικές λεκάνες του 
Αχελώου και του Πηνειού όσο και τα σενάρια εξέλιξης της γεωργίας για τα αντίστοιχα Υδατικά 
Διαμερίσματα, η ειδική έκθεση του Σχεδίου Διαχείρισης εξετάζει εναλλακτικές προσεγγίσεις στη 
διαχείριση των νερών προκειμένου να αντιμετωπιστεί το έλλειμμα στη διαχειριστική λεκάνη του Πηνειού 
και να επιτευχθούν οι στόχοι της Οδηγίας. Μία από τις εναλλακτικές αυτές προσεγγίσεις αποτελεί και η 
μεταφορά νερού από τον άνω ρου του π. Αχελώου. 

Οι βασικές παράμετροι που συμμετέχουν στη διαφοροποίηση των διαχειριστικών σεναρίων είναι οι 
ακόλουθες: 

• Μείωση της Αρδευτικής Κατανάλωσης ανά στρέμμα στη Θεσσαλία 

• Υλοποίηση έργων ταμίευσης χειμερινών απορροών στη Θεσσαλία 

• Μεταφορά νερού από τον Αχελώο στη λεκάνη του Πηνειού 

• Μείωση των αρδευομένων εκτάσεων στη Θεσσαλία 

• «Όλα τα σενάρια αφορούν τη σύγκριση με το έλλειμμα των 464 Ηιπ 3 / έτος, παρότι το αρδευτικό 
έλλειμμα είναι μόνο τα 64 Ηπι 3 /έτος. Αυτός ο αριθμός τελικά καθορίζει όλη την περαιτέρω 
συζήτηση. Πως προκύπτει αυτό το έλλειμμα»; 

Το μέσο ετήσιο έλλειμμα στη λεκάνη Πηνειού είναι ίσο με περίπου 465 ήπι 3 . Από αυτά, εκτιμήθηκε ότι η 
ποσότητα αρδευτικού νερού που υπολείπεται στις γεωργικές εκτάσεις με αποτέλεσμα αυτές να 
αρδεύονται σήμερα ελλειμματικά στη λεκάνη του Πηνειού, είναι της τάξης των 65 ήπι 3 ανά έτος. 

Η επιστημονικά ορθή προσέγγιση απαιτεί η άντληση από μη ανανεώσιμα μόνιμα αποθέματα να θεωρείται 
έλλειμμα. Με βάση αυτό το σκεπτικό, προκειμένου να μην παρεμποδίζεται η επίτευξη καλής οικολογικής 
κατάστασης στα ποτάμια σώματα της λεκάνης Πηνειού, εκτιμήθηκε ότι η μέση θερινή απόληψη από αυτά 
δεν θα έπρεπε να υπερβαίνει έναν όγκο της τάξης των 160 Ηγπ 3 ανά έτος, ενώ σήμερα η μέση θερινή 
απόληψη είναι της τάξης των 260 Μγπ 3 ανά έτος. Δηλαδή, προκύπτει έλλειμμα (υπεραπόληψη) στα 
επιφανειακά σώματα της τάξης των 100 ήπι 3 ανά έτος. 

Αντίστοιχα, η μέση ετήσια ποσότητα υπερεκμετάλλευσης από τους υπόγειους υδροφορείς εκτιμήθηκε, σε 
ετήσια βάση, περίπου στα 120-150 ήπι 3 . Η μείωση των αντλήσεων κατά την ποσότητα αυτή των 120-150 
ήπι 3 ανά έτος θα σταθεροποιήσει θεωρητικώς την υπόγεια στάθμη στα σημερινά επίπεδα αλλά για να 
αρχίσουν να επανακάμπτουν σταδιακά οι υπόγειοι υδροφορείς απαιτείται περαιτέρω μείωση των 
αντλήσεων. Συνολικά εκτιμήθηκε ότι για την σταδιακή επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της Οδηγίας 
απαιτείται μείωση αντλήσεων ίση περί τα 300 ήπι 3 ανά έτος. Δηλαδή, προκύπτει έλλειμμα στα υπόγεια 
σώματα της τάξης των 300 ήπι 3 ανά έτος. 

Συνεκτιμώντας και αθροίζοντας τα μέσα ετήσια ελλείμματα που προκύπτουν από: 
α) υφιστάμενη διαθεσιμότητα-υπερεκμετάλλευση επιφανειακών και υπογείων (65ήπι 3 ), 
β) μελλοντικό περιορισμό στη διαθεσιμότητα επιφανειακών (100 ήπι 3 ) και 
γ) μελλοντικό περιορισμό στη διαθεσιμότητα υπογείων (300 ήπι 3 ), 
προκύπτει το μέσο ετήσιο έλλειμμα των 465ήπι 3 . 

• «Πόσο πιθανό είναι να ανακάμψει ο υδροφόρος μετά από την τεράστια γεωμορφολογική 
αλλοίωση που έχει υποστεί; Μήπως θα έπρεπε να συζητάμε για μικρότερο έλλειμμα έχοντας πλέον 
έναν μικρότερο υδροφόρο»; 
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Όπως αναφέρεται στο Σχέδιο, ο υδροφόρος είναι δυνατόν να ανακάμψει σε 50 περίπου έτη στο επίπεδο 
της δεκαετίας του 1980, με τον περιορισμό στις αντλήσεις που προβλέπεται. Η ανάκαμψη του υδροφόρου 
είναι και βασική επιταγή της Οδηγίας Πλαίσιο που έχει ενσωματωθεί στην Εθνική Νομοθεσία. 

Η εκτίμηση της υπερεκμετάλλευσης έχει γίνει με συντηρητικές παραδοχές χρησιμοποιώντας το ενεργό 
πορώδες και την υδροχωρητικότητα από τα στοιχεία των γεωτρήσεων (ΠΑΥΘ). Υπάρχουν απόψεις για 
μεγαλύτερη υπερεκμετάλλευση, που έχουν κατατεθεί στη διαβούλευση. Συμπύκνωση στρωμάτων 
παρατηρείται κυρίως στην ανατολική περιοχή (π.χ. Κάρλα), αλλά όχι στο σύνολο του υδροφορέα λόγω της 
φύσης και της ηλικίας ιζημάτων. Γενικά η όποια συμπύκνωση είναι τοπικού χαρακτήρα εκτός της περιοχής 
βόρεια της λίμνης Κάρλας που τα ιζήματα είναι πιο πρόσφατα και δεν είχαν υποστεί σημαντική διαγένεση 
και συμπύκνωση. Εκτιμάται με ασφάλεια ότι με το χρόνο μπορεί να επέλθει αποκατάσταση στο 
μεγαλύτερο τμήμα των υπόγειων υδροφόρων. 

• «Γιατί στα υπό συζήτηση σενάρια εξετάζεται η ανάπτυξη της γεωργίας στη Θεσσαλία κατά 400.000 
στρέμματα; Πως μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω μια περιοχή βασιζόμενη στην υποβάθμιση μιας 
άλλης;» 

Η δυνητική κατά ένα από τα εξετασθέντα σενάρια ανάπτυξη της γεωργίας στη Θεσσαλία κατά 400.000 
στρέμματα δεν αφορά στην επέκταση γεωργικής γης, αλλά στην αύξηση των αρδεύσιμων εκτάσεων που 
σήμερα κατατάσσονται στις ξηρικές εκτάσεις ή βρίσκονται σε αγρανάπαυση. 

Η επιλογή αυτή δεν περιλαμβάνεται στο σενάριο που τελικά προκρίθηκε για την εξέλιξη της γεωργίας στη 
Θεσσαλία τα επόμενα χρόνια, κυρίως για λόγους οικονομικούς. Επομένως σε ότι αφορά τα δεδομένα 
εκτίμησης αρδευτικών αναγκών στη Θεσσαλία και διαμόρφωσης του μελλοντικού ισοζυγίου προσφοράς- 
ζήτησης νερού θεωρείται ότι οι αρδευόμενες εκτάσεις θα παραμείνουν ως έχουν, δηλαδή 2.500.000 
στρέμματα και όχι 2.900.000, όπως προβλέπει το αναπτυξιακό σενάριο. 

• «Οι δηλωμένες αρδευόμενες εκτάσεις είναι οι πραγματικές; Αναφέρεται ότι η συνολική ζήτηση 
νερού για άρδευση ήταν 1.743 Ηπι 3 /έτος (πότε?) και η διαφορά στη ζήτηση το 2007 ήταν 600 
ΗπΊ 3 /έτος λιγότερο, όταν από τον Αχελώο προβλέπεται να ληφθούν 250 /) τη 3 /έτος. Μπορούμε να 
θεωρήσουμε αξιόπιστα τα δεδομένα της ζήτησης που αφορούν επιδοτήσεις;» 

Τα θέματα ακρίβειας για τις δηλώσεις της αρδευόμενης γης και οι συνακόλουθες εκτιμήσεις αναγκών 
αφορούν όλα τα υδατικά διαμερίσματα της χώρας. 

Η ποσότητα αρδευτικής ζήτησης ίση με 1.743 ήπι 3 /έτος αφορά στο σύνολο των εκτάσεων γεωργικής γης 
του 2007 στη λεκάνη Πηνειού, όπως προκύπτει από τα στοιχεία από Δελτία Ετήσιας Γεωργικής Στατιστικής 
Έρευνας Δήμων και Κοινοτήτων, ΕΛΣΤΑΤ (πρώην ΕΣΥΕ) 2007. Η έκταση γεωργικής γης περιλαμβάνει τις 
ξηρικές και τις αρδευθείσες το 2007 εκτάσεις καλλιεργειών. Η ποσότητα αυτή αποτελεί και άνω όριο στην 
αρδευτική ζήτηση. 

Η ποσότητα αρδευτικής ζήτησης ίση με 1.114 Γιιτι 3 /έτος αντιστοιχεί στις αρδευθείσες γεωργικές εκτάσεις 
το 2007 για την λεκάνη του Πηνειού σύμφωνα με τα στοιχεία από Δελτία Ετήσιας Γεωργικής Στατιστικής 
Έρευνας Δήμων και Κοινοτήτων, ΕΛΣΤΑΤ (πρώην ΕΣΥΕ) 2007. 

Πρέπει να σημειωθεί, ότι στο ΥΔ Θεσσαλίας η συνολική έκταση γεωργικής γης ανέρχεται περίπου σε 
4.600.000 στρέμματα, έκτων οποίων η αρδευθείσα έκταση το 2007 είναι περίπου 2.500.000 στρέμματα. 

• «Οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις της Δ. Ελλάδας είναι όμοιες με της Θεσσαλίας; Γιατί εξετάζονται με 
το ίδιο σενάριο (μέσες περιβαλλοντικές απαιτήσεις 50% της απορροής). Πως είναι δυνατόν να 
καταστρέφουμε μια εξαιρετικά σημαντική οικολογικά περιοχή για να αναπτύξουμε μια άλλη;» 

Οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις της Δ. Στερεάς Ελλάδας (και της ΛΑΠ Αχελώου εν προκειμένω) δεν 
εξετάζονται υπό κανένα σενάριο περιβαλλοντικών απαιτήσεων (υψηλών ή μέσων) αντίστοιχο με αυτό της 
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Θεσσαλίας παρά μόνο υπό το πρίσμα επίτευξης των στόχων της Οδηγίας, όπως προβλέπει η ίδια η Οδηγία 
(καλή οικολογική, καλή χημική κατάσταση για τα επιφανειακά νερά και καλή ποσοτική και καλή χημική για 
τα υπόγεια νερά μέχρι το 2015, χρόνος ο οποίος μπορεί μέσω επίκλησης και εφαρμογής του άρθρου 4, 
παρ. 4 της Οδηγίας μπορεί να παραταθεί χρονικά έως και το τέλος της τρίτης διαχειριστικής περιόδου, 
δηλαδή το 2027). 

Τα σενάρια μέσων και υψηλών περιβαλλοντικών απαιτήσεων εκπονήθηκαν μόνο για τη λεκάνη του 
Πηνειού για να καταστήσουν σαφές ότι η αποκατάσταση των επιφανειακών ΥΣ, αλλά κυρίως των 
υπογείων ΥΣ δεν είναι δυνατό να ολοκληρωθεί στο χρόνο που προβλέπει η Οδηγία (ακόμη και με την 
εφαρμογή χρονικών εξαιρέσεων έως το 2027), αλλά απαιτεί περισσότερο χρόνο που στη μία περίπτωση 
(υψηλές περιβαλλοντικές απαιτήσεις) φτάνει τα 50 χρόνια και στην άλλη (μέσες περιβαλλοντικές 
απαιτήσεις) φτάνει στα 60 χρόνια. 

Επομένως για το Υδατικό Διαμέρισμα της Δυτικής Στερεάς Ελλάδας ισχύουν τα γενικώς προβλεπόμενα από 
την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) για την επίτευξη της καλής κατάστασης μέχρι το 2015 με τη 
δυνατότητα χρονικών ή ποιοτικών παρεκκλίσεων βάσει του άρθρου 4.4 της Οδηγίας (εξαιρέσεις). 

• «Η εκτίμηση του περιβαλλοντικού κόστους των σεναρίων χρειάζεται πολύ σοβαρή επανεκτίμηση. 
Όχι όσον αφορά τη μεθοδολογία αλλά την περιβαλλοντική γνώση της περιοχής. Οι μελετητές 
ισχυρίζονται, για παράδειγμα, ότι η απορρύπανση του Αμβρακικού έχει μηδενικό κόστος και της 
λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου, σχεδόν μηδενικό κόστος που σχετίζεται με τα χαλικόφιλτρα των 
αντλιοστασίων! Η μελέτη χρειάζεται πολύ σημαντικές διορθώσεις στα κεφάλαια που αφορούν τα 
μεταβατικά νερά και το περιβαλλοντικό κόστος. 

• Το κόστος περιβαλλοντικής αποκατάστασης για το δέλτα, τις λιμνοθάλασσες Μεσολόγγι, Αιτωλικό 
και τον Αμβρακικό κόλπο είναι τεράστιο και δεν έχει καμία σχέση με αυτό που υπολογίστηκε. Θα 
χρειαστούν οικονομικοί αλλά και υδατικοί πόροι για την αποκατάστασή του». 

Για το θέμα εκτίμησης του περιβαλλοντικού κόστους ακολουθήθηκε ενιαία μεθοδολογία σε όλα τα ΥΣ και 
τα Υδατικά Διαμερίσματα που στηρίζεται στην αρχή της αποφυγής διπλής μέτρησης ή διπλής εκτίμησης 
του ίδιου ρυπαντικού φορτίου. 

Στο πλαίσιο αυτό ΥΣ που είναι τελικοί αποδέκτες ρυπαντικών φορτίων που μεταφέρονται σε αυτά μέσω 
άλλων ΥΣ δεν «χρεώνονται» με περιβαλλοντικό κόστος και έτσι εξηγείται το μικρό μέγεθος 
περιβαλλοντικού κόστους σε ΥΣ όπως είναι οι λιμνοθάλασσες-εκβολές ποταμών (μεταβατικά ΥΣ) ή οι 
λίμνες και τα παράκτια νερά. Στις περιπτώσεις αυτές έχει καταβληθεί προσπάθεια εκτίμησης ρυπαντικών 
φορτίων που δέχονται πρωτογενώς και όχι μέσω μεταφοράς και μόνο αυτά να συμπεριληφθούν στο 
περιβαλλοντικό κόστος. 

Ουσιαστικά δηλαδή το περιβαλλοντικό κόστος αποκατάστασης των ΥΣ - αποδεκτών μεταφερόμενης μέσω 
άλλων ΥΣ ρύπανσης έχει υπολογιστεί ως κόστος αποτροπής για τα ΥΣ που μεταφέρουν τα φορτία. 

• «Τα μεταβατικά νερά της Δ. Ελλάδας χαρακτηρίστηκαν σε καλή ή μέτρια κατάσταση, παρότι τα 
στοιχεία χαρακτηρίζονται ελλιπή και προβλέπεται μελέτη γι αυτό. Οι λιμνοθάλασσες Μεσολογγίου 
και Αιτωλικού έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα ποιότητας νερού. Η Λιισιμαχία χρειάζεται καθαρό 
νερό για τη βελτίωση της ποιότητας της και μάλιστα όχι από την Τριχωνίδα. Η Δυτική Ελλάδα έχει 
μεγάλη ανάγκη το νερό του Αχελώου για τη διατήρηση της υψηλής οικολογικής κατάστασης που 
βρίσκεται. Σήμερα γίνεται μεγάλη προσπάθεια για την κάλυφη των αναγκών των υγροτόπων και 
των παράκτιων υδάτων σε καθαρό γλυκό νερό». 

Το γλυκό νερό που μπορούν να δέχονται τα μεταβατικά νερά και τα υγροτοπικά συστήματα των εκβολών 
Αχελώου είναι απολύτως ρυθμισμένο(Βλ. σύνοψη ποσοτικής ανάλυσης απορροών πιο κάτω) από το 
σύστημα των 3 φραγμάτων (Κρεμαστά, Καστράκι και Στράτος I και II) με τρόπο ώστε: 
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Α) Τη θερινή περίοδο (κρίσιμη από οικολογική άποψη) η παροχή του Αχελώου κατάντη του Στρατού είναι 
πολλαπλάσια από αυτή που θα δέχονταν ο ποταμός αν ήταν στην παλαιότερη φυσική του κατάσταση 
(εκτιμάται τουλάχιστον σε 5 φορές περισσότερες). Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις στον κάτω ρου του 
Αχελώου σχετίζονται, δηλαδή, με τα φράγματα και την τεχνητή ρύθμιση της ροής και όχι με απολήψεις. 

Β) Τη χειμερινή περίοδο η παροχή του Αχελώου είναι τόσο μεγάλη ώστε δεν τίθεται θέμα ελλειμματικής 
τροφοδοσίας των φυσικών συστημάτων λόγω πενίας γλυκού νερού. 

Τα όποια προβλήματα ποιότητας, όπως πολλές μελέτες έχουν αναδείξει και όπως ο ίδιος ο Φορέας 
Διαχείρισης των υγροτοπικών περιοχών δηλώνει, οφείλονται σε ανθρωπογενείς δραστηριότητες και 
πρακτικές στην πεδιάδα του Αχελώου και στις ίδιες τις λιμνοθάλασσες με προεξάρχουσες τη γεωργία και 
την κτηνοτροφία, αλλά και τις αστικές πιέσεις. Επίσης στο ίδιο πλαίσιο θα πρέπει να σημειωθεί ότι 
δραστηριότητες εντός και πέριξ των λιμνοθαλασσών (ιχθυοκαλλιεργητικές, γεωργικές, αστικές) 
επηρεάζουν απολύτως το ισοζύγιο γλυκού και αλμυρού νερού εντός αυτών, ανάλογα με τις 
προτεραιότητες της κάθε μιας και της ισορροπίας που διαμορφώνεται. 

Η σημερινή κάλυψη των αναγκών των υγροτόπων και των παράκτιων υδάτων σε καθαρό γλυκό νερό δεν 
περιορίζεται από τη διαθεσιμότητα γλυκού νερού, η οποία όπως προαναφέρθηκε είναι πολλαπλάσια της 
φυσικά αναμενόμενης κατά τη θερινή περίοδο, αλλά από ποσοτικές ρυθμίσεις στο ισοζύγιο γλυκού- 
αλμυρού νερού εντός των υγροτοπικών περιοχών, καθώς και από τη διάχυτη κυρίως, αλλά και σημειακή, 
ρύπανση που υποβαθμίζει την ποιότητα του γλυκού νερού που εισέρχεται σε αυτές. Επίσης σε ορισμένες 
περιπτώσεις ο ανταγωνιστικός χαρακτήρας μεταξύ εντατικής γεωργίας και φυσικού περιβάλλοντος πέριξ 
των λιμνοθαλασσών καθιστά δυσκολότερη την τροφοδοσία των τελευταίων με γλυκό νερό, αφού δίδεται 
προτεραιότητα στην αποστράγγιση και στην αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων εντός της γεωργικής γης. 

Από τα παραπάνω, τα οποία είναι γνωστά στους διαχειριστές νερού και φυσικών περιοχών της λεκάνης 
του Αχελώου, συνάγεται το συμπέρασμα ότι τα όποια τυχόν προβλήματα δεν προκύπτουν από τη 
διαθεσιμότητα γλυκού νερού, αλλά από τον τρόπο διαχείρισής του. Ακόμη η άποψη περί εμπλουτισμού 
της Λυσιμαχίας με νερά του Αχελώου (αν δεν είναι από την Τριχωνίδα η μόνη εναλλακτική είναι ο 
Αχελώος) δεν αποτελεί την ορθότερη μέθοδο διαχείρισης από περιβαλλοντική άποψη, αφού πρωτεύουσα 
σημασία θα έπρεπε να έχει ο περιορισμός των ρυπαντικών φορτίων. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει 
περίσσεια διαθέσιμου νερού που μπορεί αν κριθεί σκόπιμο να εξυπηρετήσει τέτοιες ανάγκες. Αναφέρεται 
χαρακτηριστικά ότι σύμφωνα με στοιχεία της ΔΕΗ και της Διεύθυνσης Υδάτων αφήνονται κατάντη του 
Στράτου περίπου 500 εκ. κυβικά κατά την αρδευτική περίοδο για την κάλυψη αρδευτικών αναγκών στο 
χωράφι που εκτιμώνται περίπου σε 250 εκατ. κυβικά. 

ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΩΝ ΛΑΠ ΑΧΕΛΩΟΥ (κατάντη τμήμα) 

Ο Αχελώος στο κατάντη του τμήμα είναι ένα απολύτως ρυθμισμένο σύστημα που δεν μπορεί να 
επηρεασθεί από την απόληψη 250 εκ. κυβικών χειμερινών απορροών του άνω ρου αυτού. 

Το υδατικό δυναμικό της λεκάνης του ποταμού Αχελώου σε διάφορες θέσεις εξέτασής του κατά μήκος του 
ποταμού φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα : 

Υδατικό δυναμικό της λεκάνης π. Αχελώου σε θέσεις κατά μήκος του ποταμού 


Θέση Μέσος ετήσιος όγκος απορροής (10 9 ιπ 3 ) 


Μεσοχώρα 

0,73 



Συκιά 

1,45 



Αυλάκι 

1,63 


ΥΗΣ Κρεμαστών 

3,38 



ΥΗΣ Καστρακίου 

3,73 
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Θέση 

Μέσος ετήσιος όγκος απορροής (ΙΟ 9 γπ 3 ) 

ΥΗΣ Στράτου 

3,82 

Εκβολές 

4,15 


Τα 250 εκ. κυβικά (ποσότητα πιθανή για μεταφορά από Αχελώο σε λεκάνη Πηνειού σύμφωνα με σενάριο 
Σχεδίου Διαχείρισης) αναλογεί: 

• Στο ύψος του Φράγματος Συκιάς στο 17% του μέσου ετήσιου όγκου απορροής. 

• Στην θέση Στράτος (κατάντη της οποίας ευρίσκεται η συντριπτική πλειοψηφία των καταναλωτικών 
χρήσεων) στο 6,5% του μέσου ετήσιου όγκου απορροής. 

• Στις Εκβολές στο 6% του μέσου ετήσιου όγκου απορροής. 

Σύμφωνα με στοιχεία της ΔΕΗ ο συνολικός ωφέλιμος όγκος των ταμιευτήρων Κρεμαστών, Καστρακίου και 
Στράτου (I και II) ισούται με 3, 7 δισεκατομμύρια κυβικά, ποσότητα σχεδόν ίση με τον μέσο ετήσιο όγκο 
απορροής του Αχελώου κατάντη του Στράτου, ενώ η μέση ποσότητα που «φεύγει» για όλες τις χρήσεις 
(υδροηλεκτρική, αρδευτική, υδρευτική, οικολογική παροχή) από τα Κρεμαστά για την περίοδο από το 
Μάιο έως τον Σεπτέμβριο κάθε έτους κυμαίνεται από 1 έως 1,2 δισεκατομμύρια κ.μ. 

• «Γιατί η γεωργική ανάπτυξη στη Δυτική Ελλάδα αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως και στη 
Θεσσαλία; Η Δ. Ελλάδα έχει μεγάλα περιθώρια γεωργικής ανάπτυξης και μάλιστα με ίδιους 
υδατικούς πόρους. Γιατί χαρακτηρίζεται το σενάριο ανάπτυξης της Δ. Ελλάδας ως μη ρεαλιστικό;» 

Η γεωργική ανάπτυξη στη Δυτική Ελλάδα αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως και στη Θεσσαλία λόγω 
αποκλειστικά περιορισμών που τίθενται από την πολύ δυσμενή οικονομική κατάσταση της χώρας που δεν 
επιτρέπει μεγάλη αισιοδοξία τουλάχιστον για τα επόμενα χρόνια για την θεαματική αύξηση τόσο των 
δημοσίων όσο και των ιδιωτικών επενδύσεων. 

Το νερό σε καμιά περίπτωση, όπως γράφεται και στην μελέτη, δεν είναι περιοριστικός παράγοντας στη 
Δυτική Ελλάδα για την περαιτέρω ανάπτυξη της γεωργίας, τουλάχιστον σε ότι αφορά την πρωτογενή 
διαθεσιμότητά του. 

• «Η διαφορά κόστους των δύο προκριϋέντων σεναρίων είναι 90 εκατ. ευρώ. Γιατί το κόστος 
κατασκευής του φράγματος της Συκιάς δεν συμπεριλαμβάνεται στο κόστος των έργων; Το φράγμα 
της Συκιάς και η σήραγγα Πετρωτού-Δρακότρυπας είναι παράλληλα έργα που εξυπηρετούν τον ίδιο 
σκοπό,την εκτροπή του Αχελώου και τη μεταφορά νερού στη Θεσσαλία». 

Στους υπολογισμούς εκτίμησης του χρηματοοικονομικού κόστους συμπεριλήφθηκε το κόστος του 
φράγματος Συκιάς. Όμως, η εξέταση κόστους-απόδοσης έγινε σε δύο φάσεις: 

• Στην πρώτη εξετάσθηκε το έργο της Συκιάς σαν αποκλειστικά ενεργειακό, αφού μπορεί 
σύμφωνα με τη ΔΕΗ να λειτουργήσει υπό αυτό το καθεστώς. Το αμιγώς ενεργειακό έργο 
προέκυψε βιώσιμο. 

• Στην συνέχεια εξετάσθηκε το έργο εκτροπής από πλευράς κόστους-απόδοσης. Στην εξέταση 
αυτή συμπεριελήφθη μόνο το επιπλέον κόστος, δεδομένου ότι διαφορετικά θα ήταν σαν να 
προσμετράται το ίδιο χρηματοοικονομικό κόστος δύο φορές. 

3. «Σχόλια για το φυσικό περιβάλλον: 

• Η κύρια διαφορά μεταξύ των δύο υδατικών διαμερισμάτων είναι η υφιστάμενη κατάσταση στο 
φυσικό περιβάλλον, το οποίο δεν ε «τιμήθηκε σωστά στη μελέτη όσον αφορά την προστασία του 
αλλά και την αποτίμησή του. Η μελέτη επικεντρώθηκε στις αρδευτικές ανάγκες και δεν έδωσε 
έμφαση στις περιβαλλοντικές. Εδώ βρίσκεται και το κυριότερο πρόβλημα». 
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Όπως προαναφέρθηκε η κάλυψη των περιβαλλοντικών ανανκών σε ότι αφορά τη διαθεσιμότητα νερού 
στα υγροτοπικά συστήματα του κάτω ρου του Αχελώου και των εκβολών στηρίζεται σε ένα αυστηρά 
ρυθμισμένο καθεστώς παροχών από τα φράγματα της ΔΕΗ κατά τη θερινή περίοδο που κάνει δυνατή την 
πολλαπλάσια σε σχέση με το φυσικό καθεστώς παροχή γλυκού νερού. Τα όποια περιβαλλοντικά 
προβλήματα σχετίζονται περισσότερο με το καθεστώς ανθρωπογενών χρήσεων στις περιοχές αυτές. 

Επομένως οι περιβαλλοντικές ανάγκες από πλευρά διαθεσιμότητας νερού καλύπτονται με το παραπάνω. 
Η αποτίμηση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί θέμα για το Σχέδιο Διαχείρισης Νερών 
στο επίπεδο που διασφαλίζονται οι αναγκαίες ποσότητας και προβλέπονται μέτρα για την καλή ποιοτική 
του κατάσταση και αυτό έχει γίνει στα Σχέδια Διαχείρισης τόσο της Δυτικής Στερεός Ελλάδας όσο και της 
Θεσσαλίας. Η περαιτέρω ανάλυση των χαρακτηριστικών των οικοτύπων και των ειδών πανίδας και 
χλωρίδας και η πρόβλεψη πρόσθετων δράσεων προστασίας αποτελεί αντικείμενο των Σχεδίων 
Διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών, τα οποία θα πρέπει, όπως προβλέπεται και στα βασικά 
μέτρα του Σχεδίου Διαχείρισης Νερών, να γίνουν όσο το δυνατό πιο γρήγορα, ώστε τυχόν ειδικές 
ρυθμίσεις τους που σχετίζονται με τα νερά να ληφθούν υπόψη στο επόμενο σχέδιο Διαχείρισης Νερών της 
περιόδου 2015-2021. 

• «Οι υγρότοποι του Αχελώου χρειάζονται το νερό του. Η περιοχή της Δυτικής Ελλάδας πρέπει να 
ενταχθεί στις περιοχές με υφηλές περιβαλλοντικές απαιτήσεις (μέγιστο αποδεκτό ποσοστό 
απόληφης επιφανειακής ροής για τη θερινή περίοδο ίσο με το 30% της διαθέσιμης ροής). Η Δυτική 
Ελλάδα μπορεί να μην έχει τις ίδιες αρδευτικές ανάγκες με τη Θεσσαλία αλλά έχει πολύ μεγάλες 
περιβαλλοντικές. 

• Το γεγονός ότι το 82% των επιφανειακών υδάτινων σωμάτων της Δ. Ελλάδας βρίσκεται σε καλή 
οικολογική κατάσταση δεν είναι τυχαίο. Βρίσκεται λόγω της διαθεσιμότητας υδατικών πόρων στην 
περιοχή. Σε περίπτωση έλλειφης τους το ποσοστό αυτό θα αλλάξει. Ήδη γίνεται μεγάλη συζήτηση 
για τη διαθέσιμη οικολογική παροχή και το χρόνο διαθεσιμότητάς της από τα φράγματα. 

• Πρέπει να γίνει ιδιαίτερα κατανοητό ότι το γλυκό νερό που πέφτει στη θάλασσα είναι επίσης 
ιδιαίτερα χρήσιμο. Μετά από την εποχή των μεγύιλων φραγμάτων κατανοούμε πλέον τη σημασία 
των επιπτώσεων στα δέλτα, τους υγροτόπους, τις λιμνοθάλασσες, τις λουρονησίδες (διάβρωση), 
την αλιεία κλπ. Αυτό σημαίνει ότι το νερό πρέπει να μείνει στο ποτάμι. 

• Υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα στα μεταβατικά νερά της Δ. Ελλάδας και η μελέτη δεν προσεγγίζει 
σωστά το θέμα. Το πρόβλημα αφορά τον ευτροφισμό και την ανοξία των υδάτων και η 
αντιμετώπισή του θα χρειαστεί τόσο χρόνο όσο και η αποκατάσταση του υδροφόρου της 
Θεσσαλίας». 

Όπως προαναφέρθηκε και αναλύθηκε το γλυκό νερό που μπορούν να δέχονται τα μεταβατικά νερά και τα 
υγροτοπικά συστήματα των εκβολών Αχελώου είναι απολύτως ρυθμισμένο από το σύστημα των 3 
φραγμάτων (Κρεμαστά, Καστράκι και Στράτος I και II) με τρόπο ώστε: 

Α) Τη θερινή περίοδο (κρίσιμη από οικολογική άποψη) η παροχή του Αχελώου κατάντη του Στράτου είναι 
πολλαπλάσια από αυτή που θα δέχονταν ο ποταμός αν ήταν στην παλαιότερη φυσική του κατάσταση 
(εκτιμάται τουλάχιστον σε 5 φορές περισσότερες). Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις στον κάτω ρου του 
Αχελώου σχετίζονται, δηλαδή, με τα φράγματα και την τεχνητή ρύθμιση της ροής και όχι με απολήψεις. 

Β) Τη χειμερινή περίοδο η παροχή Αχελώου είναι τόσο μεγάλη ώστε δεν τίθεται θέμα ελλειμματικής 
τροφοδοσίας των φυσικών συστημάτων λόγω πενίας γλυκού νερού. 

Αρα δεν τίθεται θέμα υψηλών ή μη περιβαλλοντικών απαιτήσεων στη μελέτη του Σχεδίου Διαχείρισης σε 
ότι αφορά τις απολήψεις, αφού αυτές είναι σε κάθε περίπτωση πολύ μικρότερες από το 30%, τόσο στον 
άνω ρου του Αχελώου (ανάντη των Κρεμαστών) όσο και στον κάτω (κατάντη του Στράτου). 
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Τα όποια προβλήματα ποιότητας, όπως πολλές μελέτες έχουν αναδείξει και όπως ο ίδιος ο Φορέας 
Διαχείρισης των υγροτοπικών περιοχών δηλώνει, οφείλεται σε ανθρωπογενείς δραστηριότητες και 
πρακτικές στην πεδιάδα του Αχελώου και στις ίδιες τις λιμνοθάλασσες με προεξάρχουσες τη γεωργία και 
την κτηνοτροφία, αλλά και τις αστικές πιέσεις. Επίσης στο ίδιο πλαίσιο θα πρέπει να σημειωθεί ότι 
δραστηριότητες εντός και πέριξ των λιμνοθαλασσών (ιχθυοκαλλιεργητικές, γεωργικές, αστικές) 
επηρεάζουν απολύτως το ισοζύγιο γλυκού και αλμυρού νερού εντός αυτών, ανάλογα με τις 
προτεραιότητες της κάθε μιας και της ισορροπίας που διαμορφώνεται. 

Η κάλυψη των αναγκών των υγροτόπων και των παράκτιων υδάτων σε καθαρό γλυκό νερό που γίνεται 
σήμερα δεν περιορίζεται από τη διαθεσιμότητα γλυκού νερού, η οποία όπως προαναφέρθηκε και 
αναλύθηκε είναι πολλαπλάσια της φυσικά αναμενόμενης κατά τη θερινή περίοδο, αλλά από ποσοτικές 
ρυθμίσεις στο ισοζύγιο γλυκού-αλμυρού νερού εντός των υγροτοπικών περιοχών, καθώς και από τη 
διάχυτη κυρίως, αλλά και σημειακή, ρύπανση που υποβαθμίζει την ποιότητα του γλυκού νερού που 
εισέρχεται σε αυτές. Επίσης σε ορισμένες περιπτώσεις ο ανταγωνιστικός χαρακτήρας μεταξύ εντατικής 
γεωργίας και φυσικού περιβάλλοντος πέριξ των λιμνοθαλασσών καθιστά δυσκολότερη την τροφοδοσία 
των τελευταίων με γλυκό νερό, αφού δίδεται προτεραιότητα στην αποστράγγιση και στην αποφυγή 
πλημμυρικών φαινομένων εντός της γεωργικής γης. 

Σε ότι αφορά στο νερό που καταλήγει στη θάλασσα στην περίπτωση του Αχελώου η θερινή παροχή στην 
εκβολή είναι σημαντικά μεγαλύτερη από την θεωρητικά αναμενόμενη, λαμβάνοντας υπόψη το καθεστώς 
ρύθμισης από τα μεγάλα φράγματα. Η «ρύθμιση» που επιτυγχάνεται μέσω των 3 φραγμάτων (Κρεμαστά, 
Καστράκι και Στράτος) δεν υπάρχει αμφιβολία ότι διαφοροποιεί την παλαιότερη φυσική κατάσταση, κατά 
κύριο λόγο στον κάτω ρου του Αχελώου σε ότι αφορά τη θερινή παροχή του ποταμού, την ποσότητα 
φερτών, την ελεύθερη μετακίνηση ειδών ιχθυοπανίδας και την εποχιακή κατάκλυση πολύ μεγάλων σε 
έκταση περιοχών, οι οποίες σήμερα στην πλειονότητά τους καλλιεργούνται. Για τη λειτουργία των 
συγκεκριμένων έργων έχει εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΚΥΑ 
οικ.129264/23-5-2007), η οποία προβλέπει ειδικά μέτρα, όρους και προϋποθέσεις για τη λειτουργία τους, 
λαμβάνοντας υπόψη τις περιβαλλοντικές ανάγκες σε όλες τις κατάντη του Στράτου περιοχές. Από τα 
παραπάνω, τα οποία είναι γνωστά στους διαχειριστές νερού και φυσικών περιοχών της λεκάνης του 
Αχελώου, συνάγεται το συμπέρασμα ότι τα όποια τυχόν προβλήματα δεν προκύπτουν από τη 
διαθεσιμότητα γλυκού νερού, αλλά από τον τρόπο διαχείρισής του. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει 
περίσσεια διαθέσιμου νερού που μπορεί αν κριθεί σκόπιμο να εξυπηρετήσει τέτοιες ανάγκες. 

4. «Πρόταση 

Να εξεταστεί και ένα νέο σενάριο που να συγκριθεί με τα δύο προκρινόμενα και να αφορά τις εξής 
αλλαγές: 

• Γεωργική ανάπτυξη και βελτίωση των υποδομών για τη Δ. Ελλάδα (890.000 στρέμματα) 
χωρίς επέκταση των καλλιεργειών στη Θεσσαλία. 

• Υψηλές περιβαλλοντικές απαιτήσεις για τον Αχελώο (μέγιστο αποδεκτό ποσοστό 
απόληψης επιφανειακής ροής για τη θερινή περίοδο ίσο με το 30% της διαθέσιμης 
ροής). Μέσες περιβαλλοντικές απαιτήσεις για τον Πηνειό. 

• Επανεκτίμηση του περιβαλλοντικού κόστους συμπεριλαμβάνοντας τα προβλήματα του 
Δέλτα, της Λυσιμαχείας, του Μεσολογγίου-Αιτωλικού και του Αμβρακικού κόλπου. 

• Να συμπεριληφθεί το κόστος του φράγματος της Συκιάς στα έργα της εκτροπής». 

Όλα τα παραπάνω απαντώνται αναλυτικά στις ενότητες 2 και 3 που προηγήθηκαν. Συνοψίζοντας και σε 
ότι αφορά τις επιμέρους παραμέτρους που περιλαμβάνει η πρόταση του αιτούμενου σεναρίου 
αναφέρονται τα εξής: 
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• Το αναπτυξιακό γεωργικό σενάριο στη Δυτική Στερεά Ελλάδα εξετάσθηκε και δεν προέκυψε από 
πουθενά ότι η πρωτογενής διαθεσιμότητα νερού (με ή χωρίς μεταφορά νερού από τον άνω ρου 
του Αχελώου) είναι περιοριστικός παράγοντας για την υλοποίησή του. Ως περιοριστικός 
παράγοντας θεωρήθηκε η δύσκολη παρούσα οικονομική κατάσταση που δεν επιτρέπει αισιοδοξία 
για την υλοποίηση των δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων που είναι αναγκαίες στο προσεχές 
μέλλον. Σε περίπτωση που οι αναγκαίοι οικονομικοί πόροι αποδειχθούν διαθέσιμοι το σενάριο 
μπορεί να εφαρμοσθεί. 

• Δεν τίθεται θέμα υψηλών ή μέσων περιβαλλοντικών απαιτήσεων για τον Αχελώο. Οι εκδοχές 
μέσων και υψηλών περιβαλλοντικών απαιτήσεων προσδιορίσθηκαν και εξετάστηκαν ως προς την 
αντιμετώπιση της υπερεκμετάλλευσης επιφανειακών και υπόγειων υδάτινων πόρων στη 
Θεσσαλία. Στη Δυτική Στερεά Ελλάδα οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις οριοθετούνται από τις 
σχετικές προβλέψεις της Οδηγίας. 

«Ως Επίλογος 

Τα προβλήματα λειψυδρίας δήμιουργούνται κυρίως από κοινωνικοοικονομικά αιτία και όχι από 
έλλειψη φυσικών πόρων. Συνδέονται κυρίως με σπάταλη και καταχρηστική κατανάλωση νερού. Δεν 
αντιμετωπίζονται με μεταφορά υδατικών πόρων αλλά με αυστηρά διαχειριστικά μέτρα. 

*0 σχολιασμός έγινε επί των κειμένων, όπως αυτά εμφανίζονταν αναρτημένα στο Διαδίκτυο στις αρχές 
Μάΐου 2012. Αλλαγές στα κείμενα που ενδεχομένως έγιναν αργότερα, δεν έχουν ληφϋεί υπόψη». 

Ι.Για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ 

2.Για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ Π. ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

3.Για το ΔΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΥΛΟΣ Π. ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ 

4. Για το ΔΗΜΟ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ 

5. Για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΧΡΙΤΖΗΣ 

6.Για την ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΘΩΜΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣ 

Α.2. Από την πλευρά της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Κεντρικής και Δυτικής 
Θεσσαλίας και πληθώρας Δήμων διατυπώθηκαν προβληματισμοί σε ότι αφορά τα σενάρια που 
προκρίθηκαν για την αντιμετώπιση της υποβάθμισης (ποσοτικής και ποιοτικής) επιφανειακών και 
υπόγειων ΥΣ της Θεσσαλίας σε συνδυασμό με την κάλυψη των αναγκών σε νερό που προκύπτουν 
από τις κύριες χρήσεις. Πιο συγκεκριμένα εκφράσθηκαν επιφυλάξεις και διαφωνίες, μεταξύ άλλων, 
ως προς τα εξής: 

— Ποσοτική εκτίμηση αναγκών άρδευσης σε ότι αφορά την αναγκαία ποσότητα μεταφοράς νερού 
από τον άνω ρου του Αχελώου στον Πηνειό. Εκφράσθηκε η άποψη ότι τα 250 εκ. κυβ. που 
αναφέρονται σε ένα από τα 3 προκρινόμενα στη διαβούλευση σενάρια δεν επαρκούν για την 
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κάλυψη των αναγκών, 0 ι οποίες παλαιότερα είχαν εκτιμηθεί σε 1,2 δις. κυβ., στη συνέχεια σε 
600 εκ. κυβ. και τώρα κατέληξαν σε 250 εκ. κυβ. 

— Την ποσοτική εκτίμηση των υπεραντλήσεων από τα υπόγεια νερά και επομένως των 
ποσοτήτων που είναι αναγκαίο να υποκατασταθούν από επιφανειακά νερά είτε της Θεσσαλίας 
μέσω έργων ταμίευσης είτε/καιτου άνω ρου του Αχελώου. 

— Εξέτασης της μείωσης της αρδευόμενης γης κατά 450.000 στρέμματα και 200.000 στρέμματα 
σε 2 από τα 3 σενάρια που προκρίθηκαν και τέθηκαν σε διαβούλευση. 

— Υιοθέτηση από το Σχέδιο Διαχείρισης του «συντηρητικού» - «ρεαλιστικού» σεναρίου για την 
εξέλιξη της γεωργίας τα επόμενα χρόνια στη Θεσσαλία και όχι του «αναπτυξιακού» που 
προβλέπει αύξηση των αρδευομένων εκτάσεων από 2,5 σε 2,9 εκατομμύρια στρέμματα. 

— Τη δυνατότητα ταυτόχρονης προόδου στους τρεις βασικούς άξονες που θέτει το σενάριο 
μεταφοράς νερού από τον άνω ρου του Αχελώου στη λεκάνη του Πηνειού, δηλαδή α) στην 
εξοικονόμηση νερού με δράσεις μείωσης των απωλειών σε πρωτεύοντα και δευτερεύοντα 
δίκτυα, αλλά και περαιτέρω προώθηση οικονομικών μεθόδων άρδευσης στο χωράφι, β) στην 
υλοποίηση των δρομολογημένων έργων ταμίευσης χειμερινού νερού στη Θεσσαλία και γ) στη 
μεταφορά νερού από τον άνω ρου του Αχελώου προς τον Πηνειό. Ειδικά ως προς τα 
δρομολογημένα έργα, το κόστος υλοποίησης των οποίων είναι σημαντικό και ο χρόνος 
ολοκλήρωσής τους υπερβαίνει την παρούσα και πιθανώς και την επόμενη διαχειριστική 
περίοδο εκφράσθηκε η άποψη ότι είναι αναγκαία τα πρώτα χρόνια η μεταφορά μεγαλύτερων 
ποσοτήτων νερών του Αχελώου, οι οποίες σταδιακά θα μειώνονται ακολουθώντας την πρόοδο 
στους άλλους δύο τομείς. 

Όλα τα προαναφερθέντα συζητήθηκαν εκτενώς σε 5 δημόσιες ημερίδες που έλαβαν χώρα και 
δόθηκαν τόσο από την ομάδα μελέτης του Σχεδίου Διαχείρισης, όσο και από την Ειδική Γραμματεία 
Υδάτων κατάλληλες απαντήσεις και διευκρινίσεις. Αυτές που αφορούν μεθοδολογικά και 
μελετητικά θέματα περιλαμβάνονται στο σύνολό τους στο Σχέδιο Διαχείρισης και τα παραρτήματά 
του και δεν κρίνεται σκόπιμο να επαναληφθούν. 

Α.3. Κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης συζητήθηκαν εκτενώς θέματα που σχετίζονται με τις 
αρμοδιότητες, χωρικές και θεματικές, των υπηρεσιών που εμπλέκονται στη διαχείριση των νερών 
(Διευθύνσεις Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Περιφέρειες και Τμήματα Υδροοικονομίας, ΔΕΥΑ, 
ΤΟΕΒ κλπ) και διατυπώθηκαν απόψεις είτε σε γενικό επίπεδο είτε ως σχόλια επί συγκεκριμένων 
μέτρων που περιλαμβάνονταν στο Σχέδιο Διαχείρισης. 

Σε συνέχεια των παραπάνω και ακολουθώντας τις κατευθύνσεις που δόθηκαν από την Ειδική 
Γραμματεία Υδάτων αποφασίσθηκε να μην συμπεριληφθούν σχετικά μέτρα στο Σχέδιο Διαχείρισης 
λαμβάνοντας υπόψη τα εξής: 

— Τυχόν αλλαγές σε θέματα αρμοδιοτήτων αποτελεί αντικείμενο που μπορεί να ρυθμισθεί 
οποτεδήποτε με τον κατάλληλο θεσμικό τρόπο και δεν είναι αναγκαία η ένταξή τους στο Σχέδιο 
Διαχείρισης. 

— Είναι πολύ πρόσφατες οι αλλαγές που έγιναν σε διοικητικό επίπεδο με την εφαρμογή του 
«Καλλικράτη», αλλά και σε επίπεδο υπηρεσιών διαχείρισης νερών και θα πρέπει να δοθεί ο 
αναγκαίος χρόνος ωρίμανσης για νέες αλλαγές. 

— Ο χρόνος εφαρμογής του παρόντος πρώτου Σχεδίου Διαχείρισης θα είναι σχετικά μικρός 2013- 
2015 και επομένως θα μπορούσε να αναμένει κανείς τα αποτελέσματα εφαρμογής 
προκειμένου να προτείνει πιο τεκμηριωμένες τροποποιήσεις - βελτιστοποιήσεις. 
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— Είναι βασική προτεραιότητα για την πολιτεία η ταχύτερη δυνατή έγκριση των Σχεδίων 
Διαχείρισης νερών και στο πλαίσιο αυτό η συζήτηση περί αλλαγών στο συγκεκριμένο τομέα θα 
μπορούσε να καθυστερήσει σημαντικά τα πράγματα, λόγω των διαφορετικών πολιτικών 
προσεγγίσεων που, όπως έδειξε η υλοποιηθείσα δημόσια διαβοόλευση, είναι δυνατό να 
προκόψουν. 

Στο πνεύμα των παραπάνω τα όρια του Υδατικού Διαμερίσματος παραμένουν ως έχουν και τυχόν 
αλλαγές σε αυτά θα συνδυασθούνε με μελλοντικές αλλαγές στο διοικητικό πλαίσιο (χωρικές - 
θεματικές αρμοδιότητες εμπλεκόμενων υπηρεσιών στη διαχείριση των νερών). 

Α.4. Στο Σχέδιο Διαχείρισης που τέθηκε σε διαβοόλευση περιλαμβάνονταν μέτρα, τόσο βασικά αλλά 
κυρίως συμπληρωματικά, που αφορούσαν σε θέματα ελέγχου τόσο δυνητικών πηγών σημειακής 
ρύπανσης όσο και απόληψης επιφανειακών και υπόγειων νερών. 

Κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης σε συνεργασία τόσο με τις Διευθύνσεις υδάτων όσο και με την 
Ειδική Γραμματεία Υδάτων έγινε προσπάθεια αφενός εξορθολογισμού τους ως προς την 
αναγκαιότητα πρόβλεψής τους όσο και ομογενοποίησής τους ως μέτρα γενικής εφαρμογής σε όλα 
τα Υδατικά Διαμερίσματα ως ενιαία έκφραση της πολιτικής υδάτων. Η προσπάθεια αυτή είχε ως 
αποτέλεσμα τη μείωση των σχετικών μέτρων αριθμητικά και τη βελτίωση ως προς τη στόχευσή τους 
είτε καλύπτοντας συγκεκριμένες ανάγκες ΥΣ είτε καλύπτοντας κενά ή ελλείψεις του υφιστάμενου 
θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου για την εφαρμογή τους. Τα κύρια κριτήρια οργάνωσής τους 
ήταν τα εξής: 

I. Αναμόρφωση - ομογενοποίηση στην κατεύθυνση προστασίας ΥΣ που ταξινομήθηκαν σε 
κατώτερη της καλής κατάσταση. 

II. Αναδιοργάνωση μέτρων ελέγχου στοχεύοντας στην ενίσχυση του υφιστάμενου πλαισίου και 
όχι στην επανάληψη προβλέψεων που υφίστανται σήμερα ως υποχρεώσεις ελέγχου θεσμικά. 

III. Περαιτέρω επεξεργασία των μέτρων ελέγχου λαμβάνοντας υπόψη την εφαρμογή του Εθνικού 
Προγράμματος Παρακολούθησης των Νερών που βρίσκεται σε εξέλιξη. 

Α.5. Στο ίδιο πνεύμα με αυτό της προηγούμενης παραγράφου δεν περιλαμβάνονται στο παρόν Σχέδιο 
Διαχείρισης μέτρα που αφορούν σε δράσεις που είναι ήδη σε εξέλιξη όπως για παράδειγμα η 
κτηματογράφηση προστατευόμενων περιοχών οικοτόπων ή ειδών, αλλά και η εφαρμογή του 
Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων και το κλείσιμο των ΧΑΔΑ κλ.π. 

Επίσης θα πρέπει να σημειωθεί ότι όλα τα βασικά μέτρα της κατηγορίας Β1 (μέτρα που προκύπτουν 
από την εφαρμογή άλλων Οδηγιών) πήραν τη μορφή δράσεων που αναγράφονται κάτω από την 
αντίστοιχη Οδηγία χωρίς διακριτό κωδικό μέτρου, αφού η υποχρέωση εφαρμογής τους είναι 
δεδομένη. Στο πλαίσιο αυτό κρίθηκε σε συμφωνία με την Ειδική Γραμματεία Υδάτων ότι δεν έχει 
νόημα ο προσδιορισμός ως μέτρου της Οδηγίας Πλαίσιο για τα νερά ενός μέτρου που είναι 
υποχρέωση της χώρας να εφαρμόσει και λογοδοτεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τυχόν μη εφαρμογή 
του. 

Α.6. Ακόμη, μέτρα που περιλαμβάνονταν στα συμπληρωματικά και αφορούσαν σε θέματα «οριζόντιας» 
εφαρμογής εντός μιας ΛΑΠ ή του ΥΔ καταβλήθηκε προσπάθεια να μεταφερθούν στα βασικά (κατά 
κύριο λόγο στην κατηγορία Β2 και όχι στην κατηγορία Β1 που αφορά στην εφαρμογή άλλων 
κοινοτικών Οδηγιών) και να διατυπωθούν με πιο ευρύ τρόπο. Αναφέρονται ως ενδεικτικά 
παραδείγματα ο προσδιορισμός περιοχών κατάλληλων για αμμοληψίες για την κατασκευή έργων, η 
υδρογεωλογική μελέτη για τον λεπτομερή προσδιορισμό ζωνών προστασίας σε περιοχές μεγάλων 
απολήψεων υπόγειων νερών που προορίζονται για ύδρευση, η σύνταξη προδιαγραφών - 
κατευθυντήριων οδηγιών για την επεξεργασία βιομηχανικών υγρών αποβλήτων σε ΕΕΛ αστικών 



31626 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


λυμάτων, η εξειδίκευση κριτηρίων για τη χωροθέτηση νέων μονάδων ιχθυοκαλλιεργειών και η 
συσχέτισή τους με την κατάσταση του ΥΣ κ.α. 

Επίσης συμπληρωματικά μέτρα που ήταν κοινά στα σενάρια που εξετάσθηκαν και προκρίθηκαν για 
την επίτευξη των στόχων της Οδηγίας Πλαίσιο στα επιφανειακά και υπόγεια νερά της Θεσσαλίας 
λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες χρήσεις πέρασαν στο κύριο κατάλογο συμπληρωματικών 
μέτρων του Υδατικού Διαμερίσματος. 

Α.7. Στο πλαίσιο της διαβούλευσης του Σχεδίου Διαχείρισης και της ωρίμανσης που ακολούθησε με 
υπηρεσίες - φορείς υδραυλικών έργων, τις Διευθύνσεις Υδάτων και την Ειδική Γραμματεία Υδάτων 
και σε ότι αφορά την ένταξη έργων δομικών κατασκευών στο πρόγραμμα μέτρων αποφασίσθηκε η 
εφαρμογή της εξής κατευθυντήριας αρχής: 

Έργα δομικών κατασκευών επιλέγονται προς ένταξη στο πρόγραμμα μέτρων είτε όταν αφορούν σε 
έργα ύδρευσης (ιεραρχείται από την ίδια την Οδηγία Πλαίσιο ως υψηλής προτεραιότητας χρήση 
νερού), είτε όταν συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την επίτευξη ή τη διατήρηση της καλής 
κατάστασης ΥΣ επιφανειακών ή/και υπόγειων νερών. 

Στο πλαίσιο των ανωτέρω επανεξετάσθηκαν τα έργα-μέτρα δομικών κατασκευών και παρέμειναν 
ως μέτρα μόνο αυτά που ικανοποιούσαν αυτή την αρχή. Θα πρέπει, όμως, να τονισθεί ότι όλα τα 
υδραυλικά έργα που εκτιμήθηκε κατ' αρχάς ότι ενδέχεται να υποβαθμίσουν τους περιβαλλοντικούς 
στόχους κάποιου ΥΣ, είτε αυτά εντάσσονται στο πρόγραμμα μέτρων είτε όχι, εξετάσθηκαν υπό το 
πρίσμα εφαρμογής του άρθρου 4.7 της Οδηγίας Πλαίσιο περί εξαιρέσεων. 

Επομένως αν θέλει κάποιος να έχει την πλήρη εικόνα των προγραμματιζόμενων και όχι αναγκαία 
περιβαλλοντικά αδειοδοτημένων έργων, αφού αυτή είναι μια απολύτως διαφορετική και διακριτή 
διαδικασία από τη σύνταξη του Σχεδίου Διαχείρισης, θα πρέπει να ανατρέξει για μεν τα σχετικά 
μεγάλης κλίμακας έργα που ενδέχεται να υποβαθμίσουν τους περιβαλλοντικούς στόχους κάποιου 
ΥΣ στο Παράρτημα 4 τους Σχεδίου Διαχείρισης περί Περιβαλλοντικών Στόχων και Εξαιρέσεων για δε 
μικρής κλίμακας έργα στο Παράρτημα 2, μέρος Β του Σχεδίου Διαχείρισης. Να σημειωθεί ότι για τα 
μικρής κλίμακας έργα οι κατάλογοι των προγραμματιζόμενων έργων δεν είναι σε καμία περίπτωση 
εξαντλητικοί. Οι κατάλογοι αυτοί καταρτίστηκαν με τα προγραμματιζόμενα έργα που 
γνωστοποιήθηκαν στην ομάδα μελέτης μέχρι τη λήξη της περιόδου δημόσιας διαβούλευσης. 

Στο πλαίσιο της επανεξέτασης που έλαβε χώρα και μετά τη συλλογή πρόσθετων πληροφοριών κατά 
τη διαβούλευση που αφορούν στην πιθανότητα υλοποίησης και ωριμότητα έργων ταμίευσης στη 
Θεσσαλία εξαιρέθηκαν από τη λίστα των δρομολογημένων έργων τα φράγματα Αγίου Αντωνίου και 
Καλού Νερού στο νομό Λάρισας. 

Α.8. Κατά τη διάρκεια της μακράς περιόδου δημόσιας διαβούλευσης δόθηκε επίσης η δυνατότητα 
επαναθεώρησης δεδομένων που περιλαμβάνονταν σε επιμέρους παραδοτέα του Σχεδίου 
Διαχείρισης και βασίζονταν σε παλαιότερα διαθέσιμα στοιχεία. Στη διαβούλευση τα στοιχεία αυτά 
επικαιροποιήθηκαν, μέσω της ουσιαστικής συμβολής φορέων και υπηρεσιών που κατείχαν σχετικά 
στοιχεία και τα διέθεσαν στην ομάδα μελέτης. Σχετικοί τομείς που υπήρξε επικαιροποίηση 
δεδομένων ήταν: α) μεγέθη και χαρακτηριστικά έργων, β) κόστος έργων, γ) ποσοτικά στοιχεία 
απολήφεων επιφανειακών ή υπόγειων νερών, δ) ονομασίες ΥΣ μικρών παραποτάμων, ε) 
βιομηχανίες, ιχθυοκαλλιέργειες, ΧΑΔΑ, ΧΥΤΑ. Οι αλλαγές αυτές ήταν κατά κανόνα μικρής κλίμακας 
και δεν κατέστησαν αναγκαία την επαναξιολόγηση συμπερασμάτων ή την επανεκτίμηση 
επιπτώσεων του Σχεδίου Διαχείρισης που τέθηκε σε διαβούλευση. 

Α.9. Οι ακτές κολύμβησης, οι οποίες εντάσσονται στις περιοχές αναψυχής καταγράφονται στο παρόν 
Σχέδιο Διαχείρισης ως συγκεκριμένες ζώνες με όρια (δηλαδή ως πολύγωνα) και όχι ως σημεία. Αυτό 
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έγινε δυνατό μετά την ολοκλήρωση του σχετικού έργου των «ταυτοτήτων των ακτών κολύμβησης» 
από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων και την παροχή των στοιχείων γεωγραφικής ταυτότητας των 
ακτών. 

Α.10. Τα μέτρα που αφορούν σε ειδικά θέματα υπογείων νερών, όπως θερμομεταλλικά και ιαματικά 
νερά, ζώνες υφαλμύρινσης και ανόρυξη γεωτρήσεων εντός αυτών, προστασία υπογείων 
υδροφορέων από ΧΥΤΑ οργανώθηκαν μετά από συζητήσεις με τη Διεύθυνση Υδάτων και την Ειδική 
Γραμματεία Υδάτων με ενιαίο τρόπο ώστε να καλύπτουν τις μεν γενικές ανάγκες όλων των 
Υδατικών Διαμερισμάτων ως βασικά κατά κύριο λόγο μέτρα, ειδικά δε θέματα ως συμπληρωματικά 
κατά κύριο λόγο μέτρα. 

Α.11. Κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης εκφράσθηκε προβληματισμός από το Τεχνικό Επιμελητήριο 
Μαγνησίας, τη ΔΕΥΑ Βόλου, αλλά και άλλους φορείς ως προς τη σκοπιμότητα ένταξης του 
Παγασητικού κόλπου και του Πηνειού και των παραποτάμων του στον κατάλογο των ευαίσθητων 
περιοχών (Οδηγία 91/271/ΕΚ για διαχείριση αστικών λυμάτων) και τυχόν επιπτώσεις που αυτό θα 
έχει αφενός στις υφιστάμενες δραστηριότητες και υποδομές και στο πιθανό κόστος προσαρμογής 
τους στο νέο καθεστώς και αφετέρου στην πιθανή επίπτωση στην τουριστική εικόνα της Μαγνησίας. 

Από την πλευρά της Κοινοπραξίας της μελέτης του Σχεδίου Διαχείρισης εξηγήθηκε ότι και στις δύο 
περιπτώσεις των νέων περιοχών ο χαρακτηρισμός ως ευαίσθητων αποτελεί εργαλείο μεγαλύτερης 
προστασίας και διασφάλισης της ποιότητάς τους ως αποδέκτες επεξεργασμένων λυμάτων. Οπως 
αναλύεται στο Προσάρτημα «Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών» του Παραρτήματος 3 
«Προστατευόμενες Περιοχές» του παρόντος σχεδίου και στις δύο περιπτώσεις υφίστανται οι 
προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό τους ως ευαίσθητες, ενώ οι προσαρμογές που πρέπει να 
γίνουν σε υφιστάμενες υποδομές επεξεργασίας λυμάτων είναι μικρής κλίμακας. 

Σημειώνεται επίσης ότι για τον Παγασητικό κόλπο προβλέπεται ειδικό πρόγραμμα δράσης (ΚΥΑ 
15784/1864, ΦΕΚ 819/Δ/27-6-2001), το οποίο δεν εφαρμόστηκε στις βασικές απαιτήσεις του και 
βάσει του οποίου προσδιορίζονται Περιβαλλοντικά Πρότυπα Ποιότητας για ειδικούς ρύπους σε 
παράκτια νερά. Ο χαρακτηρισμός του κλειστού κόλπου ως ευαίσθητη περιοχή συνάδει απολύτως με 
το καθεστώς ειδικών δράσεων για την προστασία του. 

Α.12. Η λίμνη Κάρλα και η ποιότητά της, οικολογική και χημική, αποτέλεσε επίσης σημείο εκτενούς 
συζήτησης στη δημόσια διαβούλευση που διενεργήθηκε. Επίσης διατυπώθηκαν προβληματισμοί ως 
προς το ρόλο του Φορέα Διαχείρισης της λίμνης στο μέλλον και τη σχέση με τις άλλες αρμόδιες για 
τη διαχείριση των νερών υπηρεσίες. 

Ως προς το τελευταίο ισχύει η προηγούμενη αναφορά περί αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών που 
εμπλέκονται στη διαχείριση νερών και τις ρυθμίσεις που είναι πιθανό να γίνουν σε πολιτικό και 
διοικητικό επίπεδο μετά την παρούσα διαχειριστική περίοδο. Ως προς την ποιοτική κατάσταση της 
Κάρλας σημειώθηκε ότι τα μέχρι τώρα ευρήματα ιδίως σε αναλύσεις φυτοπλαγκτού υποδηλώνουν 
έντονη υποβάθμιση. Επισημάνθηκε, όμως, ότι ακόμα η νέα λίμνη βρίσκεται στο πρώτο στάδιο 
πλήρωσής της με νερό, δεν έχουν ολοκληρωθεί και λειτουργήσει υγροτοπικά συστήματα για τη 
μείωση του εισαγόμενου ρυπαντικού φορτίου και το κυριότερο δεν έχουν κατασκευασθεί τα δίκτυα 
που θα απάγουν μέρος του νερού της λίμνης για άρδευση κατά τη θερινή περίοδο επιτρέποντας την 
επαναπλήρωσή της με χειμερινά επιφανειακά νερά. Επομένως δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η νέα 
λίμνη βρίσκεται ακόμη σε πρωτόλειο στάδιο φυσικοχημικών και οικολογικών λειτουργιών και 
απέχει πολύ από τη διαμόρφωση μιας κατάστασης ισορροπίας. Αν και τα δείγματα δεν είναι καλά, 
εκτιμάται ότι η ολοκλήρωση των έργων που θα καταστήσουν την υδραυλική της λειτουργία 
σύμφωνη με το σχεδίασμά που έχει γίνει και η συνέχιση της παρακολούθησής της τόσο μέσω του 
Εθνικού Προγράμματος Παρακολούθησης όσο και από τον Φορέα Διαχείρισής της θα επιτρέψει την 
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εξαγωγή πιο ασφαλών συμπερασμάτων στις αρχές της επόμενης διαχειριστικής περιόδου και τη 
λήψη πρόσθετων μέτρων, αν αυτά κριθούν αναγκαία. 

Α.13. Κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης και μετά από κατευθύνσεις της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων ως 
προς την επιλογή του δείκτη ΗΕ5 αντί του τροποποιημένου ΗΕ5 (πίΗΕ 5) για την ταξινόμηση της 
οικολογικής κατάστασης των ποτάμιων ΥΣ έγινε νέα ταξινόμηση, η οποία οδήγησε σε πολύ μικρής 
κλίμακας μεταβολές της αρχικώς προσδιορισθείσας ταξινόμησης που περιλαμβανόταν στο Σχέδιο 
Διαχείρισης που τέθηκε σε διαβούλευση. Τα αποτελέσματα της νέας ταξινόμησης περιλαμβάνονται 
στο παρόν Σχέδιο Διαχείρισης των Υδάτων και διατηρούν την εικόνα της κατώτερης της καλής 
οικολογικής κατάστασης για τη συντριπτική πλειοψηφία των ΥΣ ποταμών στο Υδατικό Διαμέρισμα 
της Θεσσαλίας. Μετά την ολοκλήρωση του Δικτύου Παρακολούθησης και στο πλαίσιο της 
αναθεώρησης των Σχεδίων Διαχείρισης, η Ειδική Γραμματεία Υδάτων, οι συναρμόδιοι φορείς και η 
επιστημονική κοινότητα θα προβούν σε περαιτέρω διερεύνηση των κατάλληλων δεικτών για τον 
επόμενο διαχειριστικό κύκλο. 

Α.14. Κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης εκφράσθηκε από τοπικούς φορείς προβληματισμός σχετικά με 
την μη ένταξη ρεμάτων του Πηλίου στο υδρογραφικό δίκτυο των ποταμών που χαρακτηρίζονται ως 
Υδάτινα Σώματα. Επίσης εκφράσθηκαν ανησυχίες στο κατά πόσο, όντας εκτός πλαισίου της Οδηγίας 
2000/60/ΕΚ για τα νερά θα μπορούν να γίνουν έργα σε αυτά, να ληφθούν διαχειριστικά μέτρα και 
να παρακολουθείται η ποιότητά τους. 

Σημειώνεται ότι τα ρέματα του Πηλίου δεν συμπεριελήφθησαν στο υδρογραφικό δίκτυο διότι δεν 
έχουν την αναγκαία ελάχιστη ετήσια παροχή που τέθηκε ως όριο για την ένταξη ποταμών στο 
υδρογραφικό δίκτυο της Οδηγίας. Αυτό ισχύει για τα ρέματα όλης της χώρας και αποτελεί βασική 
κατεύθυνση σχεδιασμού που δόθηκε από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων και αφορά στα 
διαχειριστικά σχέδια που εκπονούνται σε όλα τα Υδατικά Διαμερίσματα. 

Από την άλλη πλευρά, όπως εξηγήθηκε αναλυτικά στη διάρκεια της διαβούλευσης, το ισχύον 
θεσμικό πλαίσιο, περιβαλλοντικό, πολεοδομικό και χωροταξικό παρέχει όλα τα αναγκαία εργαλεία 
για το σχεδίασμά και εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων διαχείρισης, το σχεδίασμά και την 
υλοποίηση έργων, καθώς και για την προστασία όλων των ρεμάτων της χώρας, αυτών του Πηλίου 
συμπεριλαμβανομένων. 

Με βάση τα προαναφερθέντα στο παρόν Σχέδιο Διαχείρισης δεν υπάρχει καμία μεταβολή στα ΥΣ 
ποταμών του ΥΔ Θεσσαλίας σχέση με το Σχέδιο Διαχείρισης που τέθηκε σε διαβούλευση. 

Α.15. Ένα θέμα που συζητήθηκε επίσης κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης ήταν η μη διάκριση 
μεταβατικού ΥΣ στις εκβολές του Πηνειού. 

Όπως εξηγήθηκε, η οριοθέτηση μεταβατικών ΥΣ σε όλη τη χώρα για τις ανάγκες της Οδηγίας 
Πλαίσιο για τα νερά έγινε από το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών και το Ελληνικό Κέντρο 
Βιοτόπων-Υγροτόπων στο πλαίσιο ειδικού ερευνητικού έργου που είχε εκπονήσει για τον 
προσδιορισμό τυποχαρακτηριστικών συνθηκών σε όλα τα επιφανειακά νερά, το σχεδίασμά δικτύου 
παρακολούθησης και την ταξινόμηση των ΥΣ ως προς την οικολογική τους κατάσταση. Στο πλαίσιο 
του ανωτέρω έργου δεν διακρίθηκε ξεχωριστό ΥΣ μεταβατικών νερών στις εκβολές. Επίσης δεν 
εφαρμόσθηκε μέχρι και πριν από λίγους μήνες το εθνικό πρόγραμμα παρακολούθησης, το οποίο θα 
μπορούσε να δώσει τα αναγκαία τεκμήρια για την οριοθέτηση ή μη νέου μεταβατικού σώματος. 

Επομένως αυτό το οποίο προτείνεται είναι η διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης για την 
τρέχουσα διαχειριστική περίοδο, η οποία έτσι κι αλλιώς βρίσκεται στα μέσα της συνολικής 
διάρκειάς της και στην επικαιροποίηση του Σχεδίου Διαχείρισης που θα γίνει πριν την έναρξη της 
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νέας περιόδου και αφού ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα του προγράμματος παρακολούθησης 
να επανεξετασθείτο θέμα. 

Α.16. Τέλος, κύριο θέμα συζήτησης, όπως προαναφέρθηκε, ήταν το θέμα της ενδεχόμενης μεταφοράς 
νερού από τον άνω ρου του Αχελώου στη Θεσσαλία. Πέρα από τις απόψεις της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας και πληθώρας Δήμων της 
Θεσσαλίας, στις οποίες έγινε αναφορά πιο πάνω διατυπώθηκαν απόψεις αντίθετες με την επιλογή 
του σεναρίου μεταφοράς νερού από πολιτικά κόμματα, μη κυβερνητικές οργανώσεις και άλλους 
φορείς. Τα επιχειρήματα που διατυπώθηκαν ήταν τεχνικά, οικονομικά, νομικά και περιβαλλοντικά. 

Οι τεχνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές αιτιάσεις επικαλύπτονται σε μεγάλο βαθμό με αυτά 
που διατυπώνονται στο επίσημο έγγραφο απόψεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, της 
Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας, του Δήμου Αγρίνιου, του Δήμου Ιεράς Πόλης 
Μεσολογγίου, του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας και της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών 
Αγρίνιου, το οποίο παρατέθηκε στην αρχή της παρούσας ενότητας και σχολιάσθηκε από την ομάδα 
μελέτης. Σε ότι αφορά τα νομικά επιχειρήματα, όπως για παράδειγμα το επιτρεπτόν ή μη από την 
Οδηγία της μεταφοράς νερού από μια λεκάνη σε μια άλλη, τον προσδιορισμό της έννοιας του 
δημόσιου συμφέροντος κλ.π. είναι σε εξέλιξη η εκδίκαση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικράτειας 
(ΣτΕ) της υπόθεσης του Αχελώου και αναμένεται να εκδοθεί απόφαση εντός των επομένων μηνών. 
Για το θέμα έχει δημοσιευθεί η απάντηση-γνώμη του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
(ΔΕΚ) επί των σχετικών προδικαστικών ερωτημάτων που είχε θέσει το ΣτΕ και θέτει το πλαίσιο των 
νομικών σκέψεων - ερμηνειών επί των ανωτέρω. 


4.2.2 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ) του Σχεδίου Διαχείρισης και Κοινή Υπουργική Απόφαση 

έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου Διαχείρισης των 

Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας (ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ, Α.Π. οικ. 169279/8-7- 

2013): 

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της ΣΠΕ έλαβε χώρα διακριτή σε σχέση με εκείνη του Σχεδίου 
Διαχείρισης, δημόσια διαβούλευση επί της ΣΜΠΕ η οποία διήρκεσε περισσότερο από 3 μήνες και τα 
συμπεράσματα της οποίας ελήφθησαν υπόψη στην Κοινή Υπουργική Απόφαση έγκρισης της ΣΜΠΕ. 

Στην ενότητα Β.1-1 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Επιλογή σεναρίου διαχείρισης του νερού για την 
επίτευξη των στόχων της Οδηγίας 2000/60 ΕΚ στα επιφανειακά καί υπόγεια νερά της ΛΑΠ Πηνειού» 
αναφέρονται τα εξής: «Ως προς τα εναλλακτικά σενάρια διαχείρισης του νερού με στόχο την επίτευξη των 
στόχων της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ στα επιφανειακά και υπόγεια νερά της ΛΑΠ Πηνειού, επιλέγεται το 
σενάριο Γ1Υ1Α1Π1 όπως περιγράφεται στη ΣΜΠΕ, το οποίο περιλαμβάνει: μείωση της αρδευτικής 
κατανάλωσης στην τιμή των 450τη 3 ανά στρέμμα ετησίως, με διατήρηση των ίδιων αρδευομένων εκτάσεων 
στη ΛΑΠ Πηνειού (2.500.000 στρ.), υλοποίηση των δρομολογημένων, αλλά όχι και των πρόσθετων, έργων 
ταμίευσης απορροών στη ΛΑΠ Πηνειού, και μεταφορά από τον ποταμό Αχελώο ποσότητας νερού ίσης με 
250 όπι 3 ετησίως.» 

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση, ακολουθώντας τα προβλεπόμενα από την Οδηγία 2001/42/ΕΚ κωδικοποιεί 
τα αποτελέσματα της εκτίμησης και αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που διαγιγνώσκονται 
σε στρατηγικό επίπεδο και καταλήγει σε επιλογές επί εναλλακτικών σεναρίων δίνοντας κατευθύνσεις για 
την περαιτέρω οριστικοποίηση και εφαρμογή του Σχεδίου Διαχείρισης, όπου αυτό κριθεί αναγκαίο. 
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Στο πλαίσιο αυτό είναι σαφές ότι στο επίπεδο του Σχεδίου Διαχείρισης (Οδηνία 2000/60/ΕΚ) και της 
Οδηγίας 2001/42/ΕΚ κρίθηκε ότι με στόχο την επίτευξη των στόχων της Οδηνίας 2000/60/ΕΚ στα 
επιφανειακά και υπόνεια νερά της ΛΑΠ Πηνειού, το επιλεχθέν σενάριο, το οποίο περιλαμβάνει μείωση της 
αρδευτικής κατανάλωσης στην τιμή των 450γπ3 ανά στρέμμα ετησίως, με διατήρηση των ίδιων 
αρδευομένων εκτάσεων στη ΛΑΠ Πηνειού (2.500.000 στρ.), υλοποίηση των δρομολογημένων, αλλά όχι και 
των πρόσθετων, έργων ταμίευσης απορροών στη ΛΑΠ Πηνειού και μεταφορά από τον ποταμό Αχελώο 
ποσότητας νερού ίσης με 250 Γιπί 3 ετησίως είναι προτιμότερο από πλευράς βιώσιμης ανάπτυξης (σε 
στρατηγικό επίπεδο) από τα εξής δύο εναλλακτικά που είχαν κατ' αρχήν προκριθεί μαζί με το επιλεγέν και 
τεθεί σε διαβούλευση: 

Εναλλακτικό 1: Σενάριο που βασίζεται (α) σε μειωμένη αρδευτική κατανάλωση ανά στρέμμα ίση περίπου 
με 450 ιτι3/στρέμμα/έτος, (β) στην ολοκλήρωση και υλοποίηση της κατασκευής των δρομολογημένων 
έργων ταμίευσης χειμερινών απορροών στη Θεσσαλία και (γ) στη μείωση των αρδευομένων εκτάσεων 
περίπου κατά περίπου 550.000 στρέμματα από τα σημερινά 2.500.000 στρέμματα, ώστε να επαρκεί η 
προσφορά νερού για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων των επιφανειακών και υπόγειων νερών. 

Εναλλακτικό 2: Σενάριο που βασίζεται (α) σε μειωμένη αρδευτική κατανάλωση ανά στρέμμα ίση περίπου 
με 450 ηι3/στρέμμα/έτος, (β) στην ολοκλήρωση και υλοποίηση της κατασκευής των δρομολογημένων 
αλλά και πρόσθετων έργων ταδμίευσης χειμερινών απορροών στη Θεσσαλία και (γ) στη μείωση των 
αρδευομένων εκτάσεων περίπου κατά περίπου 270.000 στρέμματα από τα σημερινά 2.500.000 
στρέμματα, ώστε να επαρκεί η προσφορά νερού για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων των 
επιφανειακών και υπόγειων νερών. 


4.2.3 ΑΠΟΦΑΣΗ 26/2014 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

Με την απόφαση 26/2014 η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικράτειας ακυρώνει το 567/14.9.2006 
έγγραφο της Ε.Υ.Δ.Ε. Ο.Σ.Υ.Ε., με το οποίο επετράπη δυνάμει των προβλέψεων του ν. 3481/2006 και των 
εγκριθέντων με αυτόν περιβαλλοντικών όρων (άρθρο 13 παρ. 3 του ν. 3481/2006), η συνέχιση της 
εκτελέσεως του έργου της μεταφοράς νερού από τον ποταμό Αχελώο , βάσει του εκπονηθέντος από τη 
Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ Σχεδίου Διαχείρισης των λεκανών απορροής 
των ποταμών Αχελώου και Πηνειού (άρθρο 13 παρ. 2 του ν. 3481/2006), 

Στο σκεπτικό της απόφασης και ειδικότερα στην παράγραφο 14, αναφέρονται τα εξής: 

«Επειδή, το επίδικο σχέδιο διαχείρισης υδάτων (απόληψη από τον Αχελώο στη θέση Συκιά σε ετήσια 
βάση έως 600 εκατ. κ.μ. για την κάλυψη των αναγκών του γειτονικού υδατικού διαμερίσματος 
Θεσσαλίας), παρότι αφορά σε έργο εθνικής εμβέλειας, τεραστίου εύρους και αντιστοίχων συνεπειών, δεν 
είναι προϊόν ολοκληρωμένης διαδικασίας προγραμματισμού, αλλά αποσκοπεί αποκλειστικά στην 
πραγματοποίηση έργου, του οποίου οι περιβαλλοντικοί όροι θεωρήθηκαν δεδομένοι, αφού ελήφϋη 
υπόψη η ΜΠΕ του 2002, η οποία είχε συνταχϋεί πριν την έγκριση του σχεδίου διαχείρισης και προς την 
οποία προσαρμόστηκε, κατ' ουσίαν, το σχέδιο διαχείρισης. Εξάλλου, όπως έχει ήδη γίνει δεκτό με την 
3053/2009 απόφαση της Ολομέλειας, δεν έχουν ληφθεί μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος 
ανεπάρκειας υδάτινων πόρων, δηλαδή έλεγχος γεωτρήσεων, μικρά έργα αξιοποίησης των υδάτων της 
Θεσσαλίας και προσαρμογή των καλλιεργειών στη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, με εγκατάλειψη των 
υδροβόρων καλλιεργειών και αντικατάσταση των μεθόδων άρδευσης, ώστε να μην σπαταλώνται 
πολύτιμοι υδάτινοι πόροι. Τέλος, το γεγονός ότι το επίδικο έργο σχεδιάστηκε ελλιπώς και χωρίς να 
ληφϋούν υπ' όψιν όλες οι εναλλακτικές λύσεις, προκύπτει και από τα προς έγκριση σχέδια διαχείρισης 
υδατικών πόρων Δυτικής Στερεάς και Θεσσαλίας, με τα οποία μεταβάλλονται ουσιώδη χαρακτηριστικά του 
έργου. Συγκεκριμένα, α) το έργο επαναπροσδιορίζεται και η απαραίτητη ποσότητα εκτρεπόμενου ύδατος 
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για την επίτευξη των ως άνω στόχων περιορίζεται από τα 600 εκατ. κ.μ/έτος στα 250 εκατ. κ.μ/έτος, β) 
προβλέπεται η υλοποίηση έργων ταμίευσης των χειμερινών απορροών στη Θεσσαλία, γ) μειώνονται οι 
αρδεύομενες εκτάσεις στη Θεσσαλία και μέρος αυτών μετατρέπεται σε ξηρικές, δ) το έργο της Μεσοχώρας 
απεμπλέκεται πλήρως, τόσο λειτουργικά όσο και τεχνικά, από τα έργα εκτροπής και καθίσταται αμιγώς 
υδροηλεκτρικό και ε) επανασχεδιάζεται το έργο της Συκιάς προκειμένου να μπορέσει να λειτουργήσει ως 
υδροηλεκτρικό με πολύ μικρότερες ποσότητες ύδατος. Βάσει των ανωτέρω και δεδομένου ότι α) δεν 
προκύπτει από το σχέδιο ότι οι επιδιωκόμενες με αυτό άρδευση και, δευτερευόντως, ύδρευση της 
Θεσσαλίας καθώς και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θα προσφέρουν μεγαλύτερα οφέλη στην υγεία 
και στην ασφάλεια των ανθρώπων καθώς και στη βιώσιμη ανάπτυξη από τη μη υποβάθμιση των 
επιφανειακών και των υπογείων υδάτων, β) δεν βεβαιώνεται ότι οι στόχοι του σχεδίου δεν μπορούσαν, 
για τεχνικούς λόγους ή λόγω υπέρμετρου κόστους, να επιτευχθούν με άλλα μέσα, τα οποία θα 
συνιστούσαν σαφώς καλύτερη περιβαλλοντική επιλογή και γ) δεν προκύπτει από το σχέδιο ότι έχουν 
ληφθεί όλα τα πρακτικώς εφικτά μέτρα για τον μετριασμό των αρνητικών συνεπειών του σχεδίου 
μεταφοράς ύδατος στην κατάσταση του συστήματος επιφανειακών και υπογείων υδάτων του ποταμού 
Αχελώου, με το επίδικο έργο παραβιάζονται οι ως άνω διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, όπως αυτές 
ερμηνεύτηκαν με την από 11.9.2012 απόφαση του ΔΕΕ. Κατ' ακολουθία, ο σχετικός λόγος ακυρώσεως 
είναι βάσιμος και πρέπει να γίνει δεκτός». 

Σε πλήρη συμμόρφωση με τα ανωτέρω, το παρόν Σχέδιο Διαχείρισης λαμβάνει επακριβώς υπόψη το 
σκεπτικό της απόφασης του Συμβουλίου της Επικράτειας ως προς τις προϋποθέσεις εφαρμογής του 
άρθρου 4 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ και προβλέπει ειδική δέσμη μέτρων που περιλαμβάνουν, μεταξύ 
άλλων, και έργα μεταφοράς 250 εκατ. κ.μ/έτος από τη λεκάνη του Αχελώου στη λεκάνη του Πηνειού. 
Ειδικότερα το παρόν Σχέδιο Διαχέιρισης Υδάτων ακολουθεί πιστά τις προβλέψεις της Οδηγίας Πλαίσιο για 
τα Νερά αφού: 

Α) Προκύπτει από αυτό ότι οι επιδιωκόμενες με αυτό άρδευση και, δευτερευόντως, ύδρευση της 
Θεσσαλίας καθώς και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θα προσφέρουν μεγαλύτερα οφέλη στην 
υγεία και στην ασφάλεια των ανθρώπων καθώς και στη βιώσιμη ανάπτυξη από τη μη υποβάθμιση των 
επιφανειακών και των υπογείων υδάτων. 

Τονίζεται μάλιστα ότι το παρόν σχέδιο με το συγκεκριμένο πακέτο συμπληρωματικών μέτρων (μέρος των 
οποίων είναι τα έργα μεταφοράς 250 εκατ. κ.μ/έτος από τη λεκάνη του Αχελώου στη λεκάνη του Πηνειού) 
στοχεύει στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της Οδηγίας στα επιφανειακά και υπόγεια νερά της 
Θεσσαλίας εξυπηρετώντας παράλληλα χρήσεις νερού τόσο στη λεκάνη του Πηνειού όσο και στη λεκάνη 
του Αχελώου που ικανοποιούν το δημόσιο συμφέρον, ενισχύοντας περαιτέρω το βιώσιμο χαρακτήρα των 
σχετικών μέτρων. 

Β) Προκύπτει από το παρόν σχέδιο ότι οι στόχοι του δεν μπορούσαν, για τεχνικούς λόγους ή λόγω 
υπέρμετρου κόστους, να επιτευχθούν με άλλα μέσα, τα οποία θα συνιστούσαν σαφώς καλύτερη 
περιβαλλοντική επιλογή από πλευράς εφαρμογής των διατάξεων της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. 

Κρίνεται αναγκαίο να διευκρινισθεί ότι, όπως ρητά αναφέρεται στο παρόν σχέδιο τόσο τα έργα που 
σχετίζονται με τη μεταφορά 250 εκατ. κ.μ/έτος από τη λεκάνη του Αχελώου στη λεκάνη του Πηνειού όσο 
και άλλα έργα, είτε αυτά προτείνονται ως μέτρα είτε αυτά εξετάσθηκαν ως εξαιρέσεις (άρθρο 4, 
παράγραφος 7), όταν αυτά εμπίπτουν στην εφαρμογή της Οδηγίας 85/337/ΕΟΚ, όπως ισχύει, θα πρέπει, 
σε συνέχεια του παρόντος Σχεδίου Διαχείρισης, να αποτελόσουν αντικείμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων που θα εκπονείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο 4014/2011, όπως ισχύει. Αν 
αυτά βρίσκονται εντός περιοχών Ν3ίυΓ3 θα πρέπει επιπρόσθετα να τηρούνται τα προβλεπόμενα από το 
άρθρο 6 της Οδηγίας 92/43/ΕΚ, όπως αυτά εξειδικεύονται στο άρθρο 10 του νόμου 4014 του 2011, όπως 
ισχύει. Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν και τα έργα που συνδέονται, βάσει του παρόντος Σχεδίου 
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Διαχείρισης, με την μεταφορά 250 εκατ. κ.μ/έτος από τη λεκάνη του Αχελώου στη λεκάνη του Πηνειού 
(π.χ. ταμιευτήρας Συκιάς), αλλά και έρνα που συνδέονταν παλαιότερα με τη μεταφορά νερού και βάσει 
του παρόντος Σχεδίου Διαχείρισης δεν εξυπηρετούν πλέον τέτοιες ανάγκες (π.χ. έργο Μεσοχώρας). 

Γ) Προκύπτει από το σχέδιο ότι έχουν ληφθεί όλα τα πρακτικώς εφικτά μέτρα για τον μετριασμό των 
αρνητικών συνεπειών του σχεδίου μεταφοράς όδατος στην κατάσταση του συστήματος επιφανειακών 
και υπογείων υδάτων του ποταμού Αχελώου. 

Σχετικά μέτρα για τη βελτίωση της κατάστασης του συστήματος επιφανειακών και υπόγειων υδάτων της 
λεκάνης του Αχελώου αναφέρονται στο Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής 
Στερεάς Ελλάδας, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο και σχετίζεται κατά κύριο λόγο με τη διατήρηση - 
βελτιστοποίηση τιμών οικολογικής παροχής. Πέραν αυτού σημειώνονται τα εξής: 

Το γλυκό νερό που μπορούν να δέχονται τα μεταβατικά νερά και τα υγροτοπικά συστήματα των εκβολών 
Αχελώου είναι απολύτως ρυθμισμένο (Βλ. σύνοψη ποσοτικής ανάλυσης απορροών πιο κάτω) από το 
σύστημα των 3 φραγμάτων (Κρεμαστά, Καστράκι και Στράτος I και II) με τρόπο ώστε: 

1) Τη θερινή περίοδο (κρίσιμη από οικολογική άποψη) η παροχή του Αχελώου κατάντη του Στράτου είναι 
πολλαπλάσια από αυτή που θα δέχονταν ο ποταμός αν ήταν στην παλαιότερη φυσική του κατάσταση 
(εκτιμάται τουλάχιστον σε 5 φορές περισσότερες). Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις στον κάτω ρου του 
Αχελώου σχετίζονται, δηλαδή, με τα φράγματα και την τεχνητή ρύθμιση της ροής και όχι με απολήψεις. 

2) Τη χειμερινή περίοδο η παροχή του Αχελώου είναι τόσο μεγάλη ώστε δεν τίθεται θέμα ελλειμματικής 
τροφοδοσίας των φυσικών συστημάτων λόγω πενίας γλυκού νερού. 

Τα όποια προβλήματα ποιότητας, όπως πολλές μελέτες έχουν αναδείξει και όπως ο ίδιος ο Φορέας 
Διαχείρισης των υγροτοπικών περιοχών δηλώνει, οφείλονται σε ανθρωπογενείς δραστηριότητες και 
πρακτικές στην πεδιάδα του Αχελώου και στις ίδιες τις λιμνοθάλασσες με προεξάρχουσες τη γεωργία και 
την κτηνοτροφία, αλλά και τις αστικές πιέσεις. Επίσης, στο ίδιο πλαίσιο θα πρέπει να σημειωθεί ότι 
δραστηριότητες εντός και πέριξ των λιμνοθαλασσών (ιχθυοκαλλιεργητικές, γεωργικές, αστικές) 
επηρεάζουν απολύτως το ισοζύγιο γλυκού και αλμυρού νερού εντός αυτών, ανάλογα με τις 
προτεραιότητες της κάθε μιας και της ισορροπίας που διαμορφώνεται. 

Η σημερινή κάλυψη των αναγκών των υγροτόπων και των παράκτιων υδάτων σε καθαρό γλυκό νερό δεν 
περιορίζεται από τη διαθεσιμότητα γλυκού νερού, η οποία όπως προαναφέρθηκε είναι πολλαπλάσια της 
φυσικά αναμενόμενης κατά τη θερινή περίοδο, αλλά από ποσοτικές ρυθμίσεις στο ισοζύγιο γλυκού- 
αλμυρού νερού εντός των υγροτοπικών περιοχών, καθώς και από τη διάχυτη κυρίως, αλλά και σημειακή, 
ρύπανση που υποβαθμίζει την ποιότητα του γλυκού νερού που εισέρχεται σε αυτές. Επίσης, σε ορισμένες 
περιπτώσεις ο ανταγωνιστικός χαρακτήρας μεταξύ εντατικής γεωργίας και φυσικού περιβάλλοντος πέριξ 
των λιμνοθαλασσών καθιστά δυσκολότερη την τροφοδοσία των τελευταίων με γλυκό νερό, αφού δίδεται 
προτεραιότητα στην αποστράγγιση και στην αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων εντός της γεωργικής γης. 

Από τα παραπάνω, τα οποία είναι γνωστά στους διαχειριστές νερού και φυσικών περιοχών της λεκάνης 
του Αχελώου, συνάγεται το συμπέρασμα ότι τα όποια τυχόν προβλήματα δεν προκύπτουν από τη 
διαθεσιμότητα γλυκού νερού, αλλά από τον τρόπο διαχείρισής του. Ακόμη η άποψη περί εμπλουτισμού 
της Λυσιμαχίας με νερά του Αχελώου (αν δεν είναι από την Τριχωνίδα η μόνη εναλλακτική είναι ο 
Αχελώος) δεν αποτελεί την ορθότερη μέθοδο διαχείρισης από περιβαλλοντική άποψη, αφού πρωτεύουσα 
σημασία θα έπρεπε να έχει ο περιορισμός των ρυπαντικών φορτίων. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει 
περίσσεια διαθέσιμου νερού που μπορεί αν κριθεί σκόπιμο να εξυπηρετήσει τέτοιες ανάγκες. Αναφέρεται 
χαρακτηριστικά ότι σύμφωνα με στοιχεία της ΔΕΗ και της Διεύθυνσης Υδάτων αφήνονται κατάντη του 
Στράτου περίπου 500 εκ. κυβικά κατά την αρδευτική περίοδο για την κάλυψη αρδευτικών αναγκών στο 
χωράφι που εκτιμώνται περίπου σε 250 εκατ. κυβικά. 
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ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΩΝ ΛΑΠ ΑΧΕΛΩΟΥ (κατάντη τμήμα) 

Ο Αχελώος στο κατάντη του τμήμα είναι, ένα απολύτως ρυθμισμένο σύστημα που δεν μπορεί να 
επηρεασθεί από την απόληψη 250 εκ. κυβικών χειμερινών απορροών του άνω ρου αυτού. 

Το υδατικό δυναμικό της λεκάνης του ποταμού Αχελώου σε διάφορες θέσεις εξέτασής του κατά μήκος του 
ποταμού φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα : 

Υδατικό δυναμικό της λεκάνης π. Αχελώου σε θέσεις κατά μήκος του ποταμού 


Θέση 

Μεσοχώρα 

Συκιά 

Αυλάκι 

ΥΗΣ Κρεμαστών 
ΥΗΣ Καστρακίου 

ΥΗΣ Στράτου 
Εκβολές 


Μέσος ετήσιος όγκος απορροής 

0,73 

1,45 

1,63 

3,38 

3,73 

3,82 

4,15 


(10 9 ΠΊ 3 ) 


Τα 250 εκ. κυβικά (ποσότητα πιθανή για μεταφορά από Αχελώο σε λεκάνη Πηνειού σύμφωνα με σενάριο 
Σχεδίου Διαχείρισης) αναλογεί: 

• Στο ύψος του Φράγματος Συκιάς στο 17% του μέσου ετήσιου όγκου απορροής. 

• Στην θέση Στράτος (κατάντη της οποίας ευρίσκεται η συντριπτική πλειοψηφία των καταναλωτικών 
χρήσεων) στο 6,5% του μέσου ετήσιου όγκου απορροής. 

• Στις Εκβολές στο 6% του μέσου ετήσιου όγκου απορροής. 

Σύμφωνα με στοιχεία της ΔΕΗ ο συνολικός ωφέλιμος όγκος των ταμιευτήρων Κρεμαστών, Καστρακίου και 
Στράτου (I και II) ισούται με 3, 7 δισεκατομμύρια κυβικά, ποσότητα σχεδόν ίση με τον μέσο ετήσιο όγκο 
απορροής του Αχελώου κατάντη του Στράτου, ενώ η μέση ποσότητα που «φεύγει» για όλες τις χρήσεις 
(υδροηλεκτρική, αρδευτική, υδρευτική, οικολογική παροχή) από τα Κρεμαστά για την περίοδο από το 
Μάιο έως τον Σεπτέμβριο κάθε έτους κυμαίνεται από 1 έως 1,2 δισεκατομμύρια κ.μ. 


Επίσης κάλυψη των περιβαλλοντικών αναγκών σε ότι αφορά τη διαθεσιμότητα νερού στα υγροτοπικά 
συστήματα του κάτω ρου του Αχελώου και των εκβολών στηρίζεται σε ένα αυστηρά ρυθμισμένο καθεστώς 
παροχών από τα φράγματα της ΔΕΗ κατά τη θερινή περίοδο που κάνει δυνατή την πολλαπλάσια σε σχέση 
με το φυσικό καθεστώς παροχή γλυκού νερού. Τα όποια περιβαλλοντικά προβλήματα σχετίζονται 
περισσότερο με το καθεστώς ανθρωπογενών χρήσεων στις περιοχές αυτές. 


Επομένως οι περιβαλλοντικές ανάγκες από πλευρά διαθεσιμότητας νερού υπερκαλύπτονται με το 
παραπάνω. Η αποτίμηση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί κεντρικό ζήτημα για το 
Σχέδιο Διαχείρισης Νερών στο επίπεδο που διασφαλίζονται οι αναγκαίες ποσότητας και προβλέπονται 
μέτρα για την καλή ποιοτική του κατάσταση και αυτό έχει γίνει στα Σχέδια Διαχείρισης τόσο της Δυτικής 
Στερεάς Ελλάδας όσο και της Θεσσαλίας. Η περαιτέρω ανάλυση των χαρακτηριστικών των οικοτόπων και 
των ειδών πανίδας και χλωρίδας και η πρόβλεψη πρόσθετων δράσεων προστασίας αποτελεί αντικείμενο 
των Σχεδίων Διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών, τα οποία θα πρέπει, όπως προβλέπεται και στα 
βασικά μέτρα του Σχεδίου Διαχείρισης Νερών, να γίνουν όσο το δυνατό πιο γρήγορα, ώστε τυχόν ειδικές 
ρυθμίσεις τους που σχετίζονται με τα νερά να ληφθούν υπόψη στο επόμενο σχέδιο Διαχείρισης Νερών της 
περιόδου 2015-2021. 
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Δεν τίθεται θέμα υψηλών ή μη περιβαλλοντικών απαιτήσεων στη μελέτη του Σχεδίου Διαχείρισης σε ότι 
αφορά τις απολήψεις, αφού αυτές είναι σε κάθε περίπτωση πολύ μικρότερες από το 30%, τόσο στον άνω 
ρου του Αχελώου (ανάντη των Κρεμαστών) όσο και στον κάτω (κατάντη του Στράτου). 

Τα όποια προβλήματα ποιότητας, όπως πολλές μελέτες έχουν αναδείξει και όπως ο ίδιος ο Φορέας 
Διαχείρισης των υνροτοπικών περιοχών των εκβολών δηλώνει, οφείλεται σε ανθρωπονενείς 
δραστηριότητες και πρακτικές στην πεδιάδα του Αχελώου και στις ίδιες τις λιμνοθάλασσες με 
προεξάρχουσες τη νεωρνία και την κτηνοτροφία, αλλά και τις αστικές πιέσεις. Επίσης, στο ίδιο πλαίσιο 
θα πρέπει να σημειωθεί ότι δραστηριότητες εντός και πέριξ των λιμνοθαλασσών (ιχθυοκαλλιερνητικές, 
γεωργικές, αστικές) επηρεάζουν απολύτως το ισοζύνιο γλυκού και αλμυρού νερού εντός αυτών, ανάλογα 
με τις προτεραιότητες της κάθε μιας και της ισορροπίας που διαμορφώνεται. 

Η κάλυψη των αναγκών των υγροτόπων και των παράκτιων υδάτων σε καθαρό γλυκό νερό που γίνεται 
σήμερα δεν περιορίζεται από τη διαθεσιμότητα γλυκού νερού, η οποία όπως προαναφέρθηκε και 
αναλύθηκε είναι πολλαπλάσια της φυσικά αναμενόμενης κατά τη θερινή περίοδο, αλλά από ποσοτικές 
ρυθμίσεις στο ισοζύγιο γλυκού-αλμυρού νερού εντός των υγροτοπικών περιοχών, καθώς και από τη 
διάχυτη κυρίως, αλλά και σημειακή, ρύπανση που υποβαθμίζει την ποιότητα του γλυκού νερού που 
εισέρχεται σε αυτές. Επίσης σε ορισμένες περιπτώσεις ο ανταγωνιστικός χαρακτήρας μεταξύ εντατικής 
γεωργίας και φυσικού περιβάλλοντος πέριξ των λιμνοθαλασσών καθιστά δυσκολότερη την τροφοδοσία 
των τελευταίων με γλυκό νερό, αφού δίδεται προτεραιότητα στην αποστράγγιση και στην αποφυγή 
πλημμυρικών φαινομένων εντός της γεωργικής γης. 

Σε ότι αφορά στο νερό που καταλήγει στη θάλασσα στην περίπτωση του Αχελώου η θερινή παροχή στην 
εκβολή είναι σημαντικά μεγαλύτερη από την θεωρητικά αναμενόμενη, λαμβάνοντας υπόψη το καθεστώς 
ρύθμισης από τα μεγάλα φράγματα. Η «ρύθμιση» που επιτυγχάνεται μέσω των 3 φραγμάτων (Κρεμαστά, 
Καστράκι και Στράτος) δεν υπάρχει αμφιβολία ότι διαφοροποιεί την παλαιότερη φυσική κατάσταση, κατά 
κύριο λόγο στον κάτω ρου του Αχελώου σε ότι αφορά τη θερινή παροχή του ποταμού, την ποσότητα 
φερτών, την ελεύθερη μετακίνηση ειδών ιχθυοπανίδας και την εποχιακή κατάκλυση πολύ μεγάλων σε 
έκταση περιοχών, οι οποίες σήμερα στην πλειονότητά τους καλλιεργούνται. Για τη λειτουργία των 
συγκεκριμένων έργων έχει εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΚΥΑ 
οικ.129264/23-5-2007), η οποία προβλέπει ειδικά μέτρα, όρους και προϋποθέσεις για τη λειτουργία τους, 
λαμβάνοντας υπόψη τις περιβαλλοντικές ανάγκες σε όλες τις κατάντη του Στράτου περιοχές. Από τα 
παραπάνω, τα οποία είναι γνωστά στους διαχειριστές νερού και φυσικών περιοχών της λεκάνης του 
Αχελώου, συνάγεται το συμπέρασμα ότι τα όποια τυχόν προβλήματα δεν προκύπτουν από τη 
διαθεσιμότητα γλυκού νερού, αλλά από τον τρόπο διαχείρισής του. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει 
περίσσεια διαθέσιμου νερού που μπορεί αν κριθεί σκόπιμο να εξυπηρετήσει τέτοιες ανάγκες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΣΥΝΤΟΜΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΟΥ 

ΥΔΑΤΙΚΟΥ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 





5.1 ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 


5.1.1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ 

Το Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας (ή υδατικό διαμέρισμα ΥΔ08 σύμφωνα με την κωδική του αρίθμηση) 
αποτελεί ένα από τα 14 Υδατικά διαμερίσματα της χώρας. 

Εκτείνεται στο μεγαλύτερο τμήμα του εντός της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ενώ περιλαμβάνει μικρό μέρος 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, και ελάχιστο μέρος των Περιφερειών Δυτικής και Κεντρικής 
Μακεδονίας. 


Σχήιια 5.1.1-1: Θέση, όρια και κύριες λεκάνες του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας 



Το διαμέρισμα παρουσιάζει απλή γεωμορφολογική εικόνα, με τα ορεινά τμήματά του περιμετρικά και τα 
πεδινά στις κεντρικές περιοχές. Το Θεσσαλικό Πεδίο που αποτελεί το μεγαλύτερο τμήμα του υδατικού 
διαμερίσματος, είναι τεκτονικό βύθισμα που περιβάλλεται από τις οροσειρές Ολύμπου-Καμβουνίων στα 
βόρεια, Πίνδου στα δυτικά, Θθρυος στα νότια και Πηλίου-Όσσας στα ανατολικά. 















Σχήμα 5.1.1-2: Μορφολονικός χάρτης ΥΔ Θεσσαλίας 
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5.1.2 ΚΛΙΜΑ 

Το υδατικό διαμέρισμα διαιρείται σε τρεις περιοχές: την ανατολική παράκτια και ορεινή, με μεσογειακό 
κλίμα, την κεντρική πεδινή, με ηπειρωτικό κλίμα και τη Δυτική ορεινή, με ορεινό κλίμα. 

Η μέση ετήσια θερμοκρασία κυμαίνεται από 16 ως 17°0. Το ετήσιο θερμομετρικό εύρος ξεπερνά τους 
22°θ. Οι πιο θερμοί μήνες είναι ο Ιούλιος και ο Αύγουστος και οι πιο ψυχροί ο Ιανουάριος, ο Φεβρουάριος 
και ο Δεκέμβριος. Οι παγετοί είναι συχνοί και εμφανίζονται κατά την περίοδο Νοεμβρίου - Απριλίου. 

Το ύψος των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων στο διαμέρισμα είναι σχετικά μεγάλο στα δυτικά, στη 
συνέχεια μειώνεται στο πεδινό τμήμα και αυξάνεται πάλι στο ορεινό ανατολικό τμήμα. Ενδεικτικές τιμές 
της ετήσιας βροχόπτωσης είναι 468 ιτίΓη στο σταθμό Λάρισας, 550 Γηιη στο σταθμό Τυρνάβου και 1.142 
πί τη στον πιο ορεινό σταθμό του Μουζακίου. Στο σύνολο του διαμερίσματος, η μέση ετήσια επιφανειακή 
βροχόπτωση εκτιμάται σε 678 γτιγπ. Οι πιο βροχεροί μήνες είναι από τον Οκτώβριο ως τον Ιανουάριο, ενώ 
οι πιο ξηροί ο Ιούλιος και Αύγουστος. Οι χιονοπτώσεις είναι συνηθισμένες, ιδιαίτερα στα ορεινά του 
διαμερίσματος, και γίνονται πιο έντονες από τα νότια προς τα βόρεια και από τα ανατολικά προς τα 
δυτικά. 


Σχήιια 5.1.2-1:ΎιΙ>ος βροχής ίιηΓη) στο Υδατικό Διαίίέρισμα Θεσσαλίας 



5.1.3 Λεκάνες απορροης 

Το ΥΔ Θεσσαλίας περιλαμβάνει δύο κύριες υδρολογικές λεκάνες του Πηνειού και των ρεμάτων Αλμυρού- 
Πηλίου. 
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Πίνακας 5.1.3-1: Κύριες λεκάνες του ΥΔ Θεσσαλίας 


Λεκάνη ΥΔ Θεσσαλίας 

Έκταση (Κγπ 2 ) 

Πηνειού 

11.062 

Ρεμάτων Αλμυρού-Πηλίου 

2.079 


Επισημαίνεται ωστόσο ότι η υπολεκάνη του π. Ταυρωπού (Μένδοβα), ανάντη του φράγματος Πλαστήρα, 
έκτασης 161 Ι<γπ 2 , αν και υδρολογικά ανήκει σε αυτή του Αχελώου, από διαχειριστική σκοπιά εντάσσεται 
σε αυτή του Πηνειού (δηλαδή στο Υδατικό Διαμέρισμα 08), καθώς το σύνολο, πρακτικά, των υδατικών 
πόρων της εκτρέπονται προς την πλευρά της Θεσσαλίας. 

5.1.3.1 Λεκάνη Απορροής Πηνειού (6Ρ 16) 

Η κύρια υδρολογική λεκάνη του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας είναι η υδρολογική λεκάνη του 
Πηνειού, με έκταση περίπου 9.500 Ιςιη 2 . Κυριότεροι παραπόταμοι του Πηνειού είναι προς τα νότια ο 
Ενιπέας, ο Φαρσαλιώτης, ο Σοφαδίτης και ο Καλέντζης, προς τα δυτικά-νοτιοδυτικά ο Πάμισος, και ο 
Πορταϊκός, και στο βόρειο μέρος ο Ληθαίος, ο Νεοχωρίτης και ο Τιταρήσιος. Η καταγραφή των κύριων 
ποταμών της ΛΑΠ Πηνειού παρουσιάζεται στον Πίνακα 5.1.3-2, ενώ η καταγραφή των κύριων λιμνών της 
ΛΑΠ του Πηνειού παρουσιάζεται στον Πίνακα 5.1.3-3 

Πίνακας 5.1.3-2: Κύριοι Ποταμοί της Λεκάνης Απορροής Πηνειού στο ΥΔ 08 


Ονομασία κύριου ποταμού 

Μήκος (Ι<Γη) 

Πηνειός 

262 

Ενιπέας 

132 

Φαρσαλιώτης 

38 

Σοφαδίτης 

56 

Καλέντζης 

58 


Ονομασία κύριου ποταμού 

Μήκος (Κγπ) 

Πάμισος 

25 

Πορταϊκός 

24 

Ληθαίος 

63 

Νεοχωρίτης 

27 

Τιταρήσιος 

96 


Πίνακας 5.1.3-3: Κύριες Λιανές της Λεκάνης Απορροής Πηνειού στο ΥΔ 08 


Ονομασία κύριας λίμνης 

Έκταση (Κγτί 2 ) 

Τεχνητή λίμνη Σμοκόβου 

9,9 

Τεχνητή λίμνη Αργυροπουλίου 

0,5 

Τεχνητή λίμνη Καρλας 

34,9 


Γεωλογικές Συνθήκες 

Στη ΛΑΠ του Πηνειού συναντώνται οι παρακάτω γεωτεκτονικές ζώνες και τεκτονικά παράθυρα: Ζώνη 
Πίνδου, Ενότητα Κόζιακα, Μαλιακή Ζώνη, Ηωελληνικό τεκτονικό κάλυμμα, Πελαγονική Ζώνη στην 
Ανατολική και Βόρεια Θεσσαλία, Ενότητα Αμπελακίων, Ενότητα Ολύμπου-Οσσας, Ενότητα Κρανιάς - 
Ελασσόνας, Σχηματισμοί Μεσοελληνικής Αύλακας. 

Στους παραπάνω σχηματισμούς έχουν αποτεθεί στα βυθίσματα των λεκανών νεογενείς σχηματισμοί 
(κροκαλοπαγή, ψαμμίτες, αργίλους και μάργες κλπ) και τεταρτογενείς αποθέσεις (αλλουβιακές αποθέσεις, 
υλικά αναβαθμίδων, κώνοι κορημάτων - πλευρικά κορήματα και παράκτιοι σχηματισμοί). Οι νεογενείς 
αποθέσεις συναντώνται στους λόφους μεταξύ ανατολικής και δυτικής πεδιάδας της Θεσσαλίας και στην 
περιοχή Σαρανταπόρου. Οι τεταρτογενείς αποθέσεις καταλαμβάνουν το κατ' εξοχή πεδινό τμήμα του 
συνόλου της Θεσσαλίας. Η κοκκομετρία των υλικών γενικά μειώνεται με την απομάκρυνση από τους 
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κύριους κώνους των ποταμών και χείμαρρων που εκβάλλουν στην πεδινή ζώνη και αποτελούνται από 
αδρομερή υλικά. 

Το πάχος των τεταρτονενών αποθέσεων της πεδιάδας ποικίλει κατά τόπους και μπορεί να ξεπεράσει κατά 
πολύ τα 400 γπ. 

Υδρονεωλονικές Συνθήκες 

Το κύριο υδρονεωλογικό ενδιαφέρον στην ΛΑΠ Πηνειού αφορά στις τεταρτογενείς αποθέσεις οι οποίες 
φιλοξενούν υψηλού δυναμικού υπόγειες υδροφορίες και δευτερευόντως στα καρστικά συστήματα που 
αναπτύσσονται στην περίμετρο των πεδινών εκτάσεων. 

Η πεδιάδα της Θεσσαλίας διαχωρίζεται σε δύο κύρια αυτοτελή υδρογεωλογικά κοκκώδη συστήματα : της 
δυτικής και της ανατολικής πεδιάδας. 

Αναπτύσσονται επίσης τοπικής σημασίας υδροφορίες στους μεταμορφωμένους γνευσιακούς 
σχηματισμούς της περιοχής, η υδροφορία των οποίων εκφορτίζεται μέσω σημαντικών πηγών, οι οποίες 
καλύπτουν τοπικές ανάγκες (Πήλιο, Μαυροβούνι, 'Οσσα, Χάσια, Κάτω Όλυμπος) 

Η δυναμικότητα των υπογείων υδροφορέων ποικίλει μεταξύ πολύ μεγάλων ορίων, τόσο στα αλλούβια, 
όσο και στις καρστικές περιοχές. Αυτή εξαρτάται στα μεν αλλούβια από την κοκκομετρία και την 
δυνατότητα τροφοδοσίας τους, στους δε καρστικούς υδροφορείς από το βαθμό καρστικοποίησης και την 
έκταση της υδρογεωλογικής λεκάνης που τους αντιστοιχεί. Τέλος στις υδροφορίες των διερρηγμένων 
πετρωμάτων σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν τόσο το ύψος βροχής όσο και ο βαθμός τεκτονικής 
καταπόνησης των σχηματισμών και το πάχος του μανδύα αποσάθρωσης. 

5.1.3.2 Λεκάνη Απορροής ρεμάτων Αλμυρού - Πηλίου (0Κ17) 

Στη ΛΑΠ του Αλμυρού - Πηλίου του υδατικού διαμερίσματος Θεσσαλίας, δεν υπάρχουν μεγάλοι ποταμοί 
αλλά ένα σύνολο ρεμάτων που καταλήγουν επί το πλείστον στον Παγασητικό κόλπο. 

Γεωλογικές Συνθήκες 

Στη ΛΑΠ του ρεμάτων Αλμυρού συναντώνται οι γεωλογικοί σχηματισμοί της Ζώνης της Πίνδου η οποία 
αναπτύσσεται σε μικρή έκταση στα ανατολικά της ΛΑΠ. Επίσης εμφανίζονται η Μαλιακή Ζώνη, το 
Ηωελληνικο τεκτονικό Κάλυμμα, η Πελαγονική Ζώνη και η Ενότητα Αμπελακίων. 

Ασύμφωνα πάνω στους παραπάνω σχηματισμούς έχουν αποτεθεί στα βυθίσματα των λεκανών νεογενείς 
σχηματισμοί (κροκαλοπαγή, ψαμμίτες, αργίλους και μάργες κλπ) και τεταρτογενείς αποθέσεις 
(αλλουβιακές αποθέσεις, υλικά αναβαθμίδων, κώνοι κορημάτων - πλευρικά κορήματα και παράκτιοι 
σχηματισμοί). Οι αποθέσεις αυτές συναντώνται στην πεδινή περιοχή του Βόλου και του Αλμυρού. 

Υδρονεωλονικές Συνθήκες 

Οι υπόγειες υδροφορίες της ΛΑΠ αναπτύσσονται τόσο στους ανθρακικούς σχηματισμούς και είναι 
επηρεασμένες από τη διείσδυση της θάλασσας, όπως επίσης στους κοκκώδεις σχηματισμούς των 
τεταρτογενών αποθέσεων (πεδιάδα Αλμυρού και πεδινή περιοχή Βόλου), το δυναμικό των οποίων 
εξαρτάται από την κοκκομετρία τους και τις συνθήκες τροφοδοσίας. 

Τοπικής σημασίας υδροφορίες αναπτύσσονται στα οφιολιθικά και μεταμορφωμένα πετρώματα των 
γνευσιοσχιστόλιθων που εκφορτίζονται μέσω πηγών. 






Σχήμα 5.1.3-1: Υδοολίθολονίκός χάρτης Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας 


31640 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 









































































ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


31641 


5.2 ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 


5.2.1 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

0 πληθυσμός του διαμερίσματος, με βάση τα απογραφικά στοιχεία της ΕΣΥΕ, το 1991 ήταν 730.945 
κάτοικοι και το 2001 ήταν 750.445 κάτοικοι, παρουσιάζοντας αύξηση 2.7%. 

Το Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας συμπίπτει σχεδόν με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, που είναι μια από τις 
κεντρικές περιοχές της χώρας, σχετικά αναπτυγμένη. Στο διαμέρισμα υπάρχει η μεγαλύτερη πεδινή 
περιοχή της χώρας, που όμως έχει ανεπαρκείς υδατικούς πόρους. Σε αυτό βρίσκεται και η βιομηχανική 
περιοχή Βόλου με ειδίκευση στη μεταλλουργική βιομηχανία (σε κρίση σήμερα), από τις μεγαλύτερες και 
παλιότερες στη χώρα, ένα σημαντικό αστικό κέντρο που προσφέρει ανώτερου βαθμού υπηρεσίες και 
διεθνούς επιπέδου τεχνική υποδομή (οδικός και σιδηροδρομικός άξονας, λιμάνι). Επίσης η περιοχή 
διαθέτει σημαντικά μνημεία όλων των εποχών (Όλυμπος, παραδοσιακοί οικισμοί Πηλίου, Αμπελάκια, 
Μετέωρα, ορεινές περιοχές και κέντρα ανάπτυξης της νεότερης ελληνικής ιστορίας), σημαντικά τοπία και 
αξιόλογες αλλά περιορισμένης μέχρι σήμερα προσπελασιμότητας ακτές. 

Από πλευράς ρύπανσης και αλλοιώσεων των στοιχείων της φυσικής κληρονομιάς, το μεγάλο πρόβλημα 
είναι η ρύπανση του Πηνειού και του Παγασητικού Κόλπου, ενώ αισθητικά οι οικολογικές αλλοιώσεις στα 
τουριστικώς αναπτυγμένα σημεία της περιοχής δεν έχουν καταστεί ακόμη κρίσιμες. Κρίσιμο ήταν πάντα 
και γίνεται όλο και πιο επιτακτικό το πρόβλημα έλλειψης νερού στο υδατικό διαμέρισμα. 

Πέρα από τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα της Λάρισας και του Βόλου, που αποτελούν μια σημαντική αγορά 
300.000 κατοίκων, σημαντικής εισοδηματικής στάθμης, η Θεσσαλία έχει και μικρότερα δυναμικά αστικά 
κέντρα (Τρίκαλα, Καρδίτσα, Τύρναβος) και 32 ημιαστικά, άμεσα συνδεδεμένα με τις εξελίξεις στον 
αγροτικό χώρο. 

5.2.1.1 Ανάπτυξη υδατικών έργων στη λεκάνη απορροής Πηνειού (6Ρ 16) 

Ο Πηνειός με τους παραποτάμους του είναι ο μόνος μεγάλης ροής ποταμός που διαρρέει το Υδατικό 
Διαμέρισμα Θεσσαλίας και τα νερά του χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο για άρδευση. 

Η σημαντικότερη χρήση νερού στην ΛΑΠ Πηνειού είναι η άρδευση. Μεγάλα έργα αξιοποίησης των 
επιφανειακών υδατικών πόρων, που, μέχρι σήμερα, έχουν κατασκευαστεί είναι οι ταμιευτήρες Πλαστήρα 
και Σμοκόβου. Από το φράγμα Πλαστήρα εκτρέπονται τα νερά του Ταυρωπού (παραπόταμου του 
Αχελώου) από το Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Στερεάς Ελλάδας προς το Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας, 
για άρδευση, ύδρευση αλλά και παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας. Τα συλλογικά αρδευτικά δίκτυα 
που έχουν αναπτυχθεί στην ΛΑΠ έχουν επιφάνεια περίπου 707.000 στρέμματα. 
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Σνήιια 5.2.1-1: Κύρια έρνα εκτροπής νερών, υδατικά έρνα ταμίευσης και παρανωνήέ ενέρνειατ στο Υδατικά 

Διαμέρισμα Θεσσαλίας 



Τεχνητή'λίμνη 
' Αργυροπουλίου 


(\Τεχνητή~λίμνη_ 

/_Ταΰρωπούγ 


( Τεχνητή λίμΜ 
ΣμοκόβουεΓΛ 


ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

- Ποτάμια ΥΣ 

Λιμναία ΥΣ 
Μεταβατικά ΥΣ 
Παράκτια ΥΣ 
^ Φράγματα 


από άλλο ΥΔ 


Λίμνη 

Κάρλας 


Τα έργα Σμοκόβου, που περιλαμβάνουν το φράγμα στον ποταμό Σοφαδίτη (παραπόταμος του Πηνειού) 
και τη σήραγγα εκτροπής Λεονταρίου, κατασκευάστηκαν με σκοπό την εξασφάλιση νερού για την 
άρδευση εκτάσεων στους Νομούς Καρδίτσας, Φθιώτιδας και Λάρισας, την ύδρευση οικισμών και την 
παραγωγή ενέργειας. Ένα μέρος των εισροών του ταμιευτήρα Σμοκόβου προέρχεται από τις απορροές του 
οροπεδίου της Ξυνιάδας, έκτασης 80 Κιτι 2 , ενώ η συνολική λεκάνη τροφοδοσίας του ταμιευτήρα έχει 
έκταση 376,5 Κπί 2 . 

Σημαντικό υδατικό έργο στη Θεσσαλία αποτελεί ακόμη η επανασύσταση της λίμνης Κάρλας. Η έκταση της 
λεκάνης της λίμνης είναι περίπου 1.050 Κιπ 2 . Η αρχική λίμνη είχε έκταση έως 195 Κιπ 2 και το μέσο βάθος 
της έφτανε τα 6 γπ. Το Δεκέμβριο του 2010 άρχισε η άντληση νερού από τον ποταμό Πηνειό που 
τροφοδοτεί τη λίμνη η οποία θα έχει έκταση περίπου 38 Και 2 , ενώ όταν τεθούν σε πλήρη λειτουργία τα 
πέντε αντλιοστάσια του Πηνειού μέρος των αποθεμάτων θα διατίθενται για άρδευση, συμβάλλοντας στην 
ετήσια ανανέωση των υδάτων της λίμνης. 

Τα έργα επαναδημιουργίας της Λίμνης Κάρλας, πέραν της γενικότερης περιβαλλοντικής αποκατάστασης, 
προστασίας και ανάδειξης της περιοχής αποσκοπούν στην αντιπλημμυρική προστασία της ευρύτερης 
περιοχής και στην αποκατάσταση των υποβαθμισμένων σήμερα, συνθηκών του υπόγειου υδροφόρου 
ορίζοντα των παρά την Κάρλα περιοχών με την ταυτόχρονη εξασφάλιση επιφανειακών και υπόγειων 
νερών για άρδευση καθώς και των υπόγειων νερών για ύδρευση του Βόλου. Επιπλέον ο ΤΟΕΒ Κάρλας, 
μελλοντικά θα υδροδοτείται από τη Λίμνη Κάρλα. 
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5.2.2 ΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα στοιχεία των απολήψεων ανά υπηρεσία ύδατος, ανά ΛΑΠ. Στους πίνακες 
που δίδονται στη συνέχεια αναφέρονται οι ανάγκες των εκτάσεων που αρδεύτηκαν κατά το 2007 και ο 
επιμερισμός των ποσοτήτων στα επιφανειακά σώματα και στα υπόγεια συστήματα. Ο επιμερισμός αυτός 
έγινε με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία. 

Στις παραγράφους 2.2.2 «Μέτρα για προώθηση της αποδοτικής και αειφόρου χρήσης νερού» και 2.2.3 
«Μέτρα για Άρθρο 7 της Οδηγίας (Πόσιμο Νερό)», στο Μέρος Α «Προγράμματα Βασικών και 
Συμπληρωματικών Μέτρων για την Προστασία και Αποκατάσταση των Υδατικών Συστημάτων» του 
Παραρτήματος 5: «Προγράμματα Μέτρων», παρουσιάζονται κρίσιμα θέματα ικανοποίησης των αναγκών 
σε νερό και οι δυνατότητες αντιμετώπισής τους. 

Η κατανομή μέρους των αναγκών στα υπόγεια συστήματα αφορά πέραν των γεωτρήσεων και τις 
υδρομαστεύσεις πηγών όπως επίσης και μικρές ορεινές υδρομαστεύσεις της βασικής απορροής. 

5.2.2.1 Διαχειριστική λεκάνη Πηνειού (6Κ16) 

Πίνακας 5.2.2-1: Συνολική ΑπόληΦη στη Λεκάνη Απορροής Πηνειού ί(ΒΚ16) 


Συνολική Απόληψη ανά Έτος σε εκατομμύρια 
κυβικά μέτρα 

Ανανεώσιμοι Πόροι 

857 

Μη Ανανεώσιμοι Πόροι 

130-150 


Υπηρεσία 

Ετήσια ζήτηση σε 
εκατομμύρια κυβικά 
μέτρα 

Άρδευση για το σύνολο των αρδεύσιμων εκτάσεων 

1743 

Άρδευση για τις εκτάσεις που αρδεύτηκαν το 2007* 

1114 

Πόσιμο νερό (ύδρευση και τουρισμός) 

70 


* Εκτψάται ότι δεν καλύφθηκαν πλήρως οι ανάγκες των εκτάσεων που αρδεύτηκαν το 2007, δηλαδή στο σύνολο των 
εκτάσεων για το 2007 υπήρχαν εκτάσεις που αρδεύτηκαν ελλειμματικά. 

5.2.2.2 Διαχειριστική λεκάνη Αλμυρού-Πηλίου (ΟΚ17) 

Πίνακας 5.2.2-2: Συνολική ΑπόληΦη στη Λεκάνη Απορροής Αλμυρού-Πηλίου (5Κ17) 


Συνολική Απόληψη ανά'Ετοςσε εκατομμύρια 
κυβικά μέτρα 

Επιφανειακά 

4 

Υπόγεια 

103 
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Υπηρεσία 

Ετήσια ζήτηση σε 
εκατομμύρια κυβικά 
μέτρα 

Άρδευση για το σύνολο των αρδεύσιμων εκτάσεων 

258 

Άρδευση για τις εκτάσεις που αρδεύτηκαν το 2007* 

86 

Πόσιμο νερό (ύδρευση και τουρισμός) ** 

21 


* Εκτψάτοα ότι δεν καλύφθηκαν πλήρως οι ανάγκες των εκτάσεων που αρδεύτηκαν το 2007, δηλαδή στο σύνολο των 
εκτάσεων για το 2007 υπήρχαν εκτάσεις που αρδεύτηκαν ελλειμματικά. 

**Τμήμα των αναγκών ύδρευσης (ΔΕΥΑΜΒ) λαμβάνεται από τη Διαχειριστική Λεκάνη Πηνειού (Σύστημα Κάρλας) 

Περισσότερα στοιχεία σχετικά με την χρήση του νερού στο υδατικό διαμέρισμα δίνονται στην παράγραφο 
8.1.3 του παρόντος Σχεδίου καθώς και στο Μέρος Α «Ανάλυση ανθρωπογενών πιέσεων και των 
επιπτώσεών τους στα επιφανειακά υδάτινα σώματα και στα υπόγεια υδατικά συστήματα» του 
Παραρτήματος 1: «Πιέσεις και επιπτώσεις». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ 


Στις επόμενες παραγράφους αναφέρονται συνοπτικά στοιχεία σχετικά με τις αρμόδιες αρχές για την 
εφαρμογή του Σχεδίου Διαχείρισης των Υδάτων του ΥΔ. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις 
αρμόδιες αρχές και την περιοχή αρμοδιότητάς τους παρέχονται στο Μέρος Α «Καταγραφή αρμόδιων 
άρχων για θέματα διαχείρισης και προστασίας των υδατικών πόρων και καθορισμός της περιοχής 
άσκησης των αρμοδιοτήτων τους» του Παραρτήματος 1 «Περιγραφή της κατάστασης των υδάτων». 


6.1 ΌΝΟΜΑ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ 


6.1.1 Εθνική αρμόδια Αρχή 

Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΎ) υπάγεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) και έχει την αρμοδιότητα εφαρμογής της Κοινοτικής Οδηγίας 60/2000/ΕΚ, της γνωστής 
ως Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά, η οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το νόμο 3199 του 2003. 

Αρχικά, η υπηρεσία αυτή συστήθηκε ως Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων που υπάγεται στο ΥΠΕΚΑ (πρώην 
ΥΠΕΧΩΔΕ) σύμφωνα με την ΚΥΑ 49139 (ΦΕΚ 1695/Β/02.12.2005). Στη συνέχεια, η διάρθρωσή της 
τροποποιήθηκε σύμφωνα με την ΚΥΑ 7575 (ΦΕΚ 183/Β/25.02.2010) και τελικά η υπηρεσία μετονομάστηκε 
ως Ειδική Γραμματεία Υδάτων και οριστικοποίησε τη διάρθρωσή της με το ΠΔ 24 (ΦΕΚ 56/Α/15.04.2010). 

Η προαναφερθείσα νομοθεσία καθορίζει και τις διοικητικές αρμοδιότητες της ΕΓΥ και είναι διαθέσιμη 
στην ιστοσελίδα ΗΗρ://νννννν.νρ6ΐ<3·ΚΓ/ . 


Επίσημη επωνυμία 

Υ.Π.Ε.Κ.Α. / ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ 

Ακρωνύμιο 

ΕΓΥ 

Ταχυδρομική διεύθυνση 

Κηφισίας 124 &Ιατρίδου 2 

Ταχ. Κωδικός 

11526 

Πόλη 

Αθήνα 

Χώρα 

Ελλάδα 

Ιστοσελίδα 

νννννν.νΡθΙο.βΓ 

Σημείο (-α) επαφής (τηλέφωνο, θ-πίβιΙ) 

Μαρία Γκίνη, ιτι.βίηΐ(8)ρι·ν.νρθΙ<3.βΓ 


6.1.2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Σύμφωνα με το Ν-3852 /10 (ΦΕΚ-87/Α/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» οι εκ του Ν-3199/03 περί προστασίας και 
διαχείρισης των υδατικών πόρων προβλεπόμενες αρμοδιότητες επιμερίζονται μεταξύ της κρατικής 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης και των αιρετών Περιφερειών. Η Κρατική Διοίκηση επιφορτίζεται με την 
ευθύνη χάραξης της στρατηγικής προστασίας και διαχείρισης των υδάτων και οι Περιφέρειες κυρίως με 
την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού. Εκτός από τις αρμοδιότητες που απονέμονται στις 
Περιφέρειες με το Ν. 3852/2010 όλες οι λοιπές αρμοδιότητες παραμένουν στις Αποκεντρωμένες 
Διοικήσεις σύμφωνα με το Αρθ-280 παρ. I του Ν-3850. 

Η ταυτότητα των περιφερειακών αρμόδιων αρχών παρουσιάζεται στη συνέχεια. 
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6.1.2.1 Αποκεντρωμένες διοικήσεις 

Οι περιφερειακές αρμόδιες αρχές της αποκεντρωμένης διοίκησης είναι η Διεύθυνση Υδάτων Θεσσαλίας 
και η Διεύθυνση Υδάτων Στερεός Ελλάδας, τα στοιχεία των οποίων αναφέρονται συνοπτικά στον 
ακόλουθο Πίνακα. 


Επίσημη επωνυμία 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας & Στερεός Ελλάδας / 
Διεύθυνση Υδάτων Θεσσαλίας 

Ακρωνύμιο 

- 

Ταχυδρομική διεύθυνση 

Φαρσάλων 148 

Ταχ. Κωδικός 

413 36 

Πόλη 

Λάρισα 

Χώρα 

Ελλάδα 

Ιστοσελίδα 

\Λ/\Λ/\ΛΛΐΙΐθ553ΐΪ3.βθν.βΙ"/ , \ΛΛΛ/\Λ/.3ΡθΙΐΙΐθ5ΐ.βθν.βΓ 

Σημείο (-α) επαφής (τηλέφωνο, θ-ιτιθϊΙ) 

Γρηγόριος Σουλιώτης, 2410 613720, 2410 616189, 2410617174 
(εσωτ. 122), άνά3ΐοηΐήθ5@3ράΐΐΊθ5ΐ:.βον.βΓ 


Επίσημη επωνυμία 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας / 

Διεύθυνση Υδάτων Στερεάς Ελλάδας 

Ακρωνύμιο 

- 

Ταχυδρομική διεύθυνση 

Θερμοπυλών 60 

Ταχ. Κωδικός 

35 100 

Πόλη 

Λαμία 

Χώρα 

Ελλάδα 

Ιστοσελίδα 

\Λ/\Λ/\Λ/.ΐήθ553ΐΪ3.βθν.βΓ / , \ΛΛΛΛΛ/.3ράΐΐΊΘ5Ϊ.βθν.βΓ 

Σημείο (-α) επαφής (τηλέφωνο, θ-πί3ϊΙ) 

Κωνσταντίνος Σιάφης, 22310 48044, 
άν03ΪΟΠ5ΪΘΓ(®3ΡάΐΐΊΘ5Ϊ.βθν.£|·, Ι<05Ϊ35.5Ϊ3ΤΪ5(®3ΡθΙΐΐΊΘ5Ϊ.βθν.βΓ 


Η οριοθέτηση των περιοχών αρμοδιότητας των αποκεντρωμένων διοικήσεων απεικονίζεται στο χάρτη του 
ακόλουθου Σχήματος. 

























Σχήμα 6.1.2-1: Χωρική αρμοδιότητα των αποκεντρωμένων διοικήσεων 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


6.1.2.2 Αιρετή περιφέρεια 

Οι περιφερειακή αρμόδια αρχή της αιρετής Περιφέρειας είναι το Τμήμα Υδροοικονομίας της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας, τα στοιχεία των οποίων αναφέρονται συνοπτικά στον ακόλουθο Πίνακα. 


Επίσημη επωνυμία 

Περιφέρεια Θεσσαλίας / Τμήμα Υδροοικονομίας 

Ακρωνύμιο 

- 

Ταχυδρομική διεύθυνση 

Διοικητήριο, Καλλιθέας 7 

Ταχ. Κωδικός 

41110 

Πόλη 

Λάρισα 

Χώρα 

Ελλάδα 

Ιστοσελίδα 

\ΛΛΛΛΛ/.ρΐΐΊΘ5.βθν.£Γ 

Σημείο (-α) επαφής (τηλέφωνο, θ-ιύιβΠ) 

2413 506249, ρθπν.χοΓ5Χθά@ΐήθ553ΐν.βον.8Γ 


6.2 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ (ΕΘΝΙΚΩΝ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ) 
ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Υ.Δ. ΚΑΙ ΑΝΑ ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ 
ΠΟΤΑΜΟΥ 


Στην παράγραφο αυτή γίνεται η καταγραφή όλων των αρμόδιων υπηρεσιών ( εθνικών ή περιφερειακών ) 
για το Υδατικό Διαμέρισμα (Υ.Δ.) και ανά Λεκάνη Απορροής στο πλαίσιο της μελέτης «Κατάρτιση Σχεδίων 
Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Θεσσαλίας, Ηπείρου και 
Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ' εφαρμογή του Ν. 
3199/2003 και του ΠΔ 51/2007». 

Στο πλαίσιο της μελέτης, ο Πίνακας 2.4.1. δείχνει το Υ.Δ της Θεσσαλίας, τις αντίστοιχες Λεκάνες Απορροής 
Ποταμού και επιπλέον για κάθε Λεκάνη Απορροής την αρμόδια εθνική ή περιφερειακή υπηρεσία, όπως 
αυτές έχουν οριστεί από την Εθνική Επιτροπή Υδάτων με την Υπουργική Απόφαση οικ.706 (ΦΕΚ 
1383/Β/02-09-2010). 

Πίνακας 6.2-1: Το Υ.Δ. της Θεσσαλίας, οι Λεκάνες Απορροής και οι αρμόδιες (εθνικές ή περιφερειακές) υπηρεσίες 


Υδατικό 

Διαμέρισμα 

Κωδικός 

Λεκάνης 

Λεκάνη 

Απορροής 

Περιφέρειες που 
εκτείνονται γεωγραφικά 
εντός των ορίων των 
Λεκανών Απορροής 

Αρμόδια Κρατική 
Περιφέρεια 
σύμφωνα με το 

ΦΕΚ 02-09-2010 

Αρμόδια Εθνική Υπηρεσία 

Θεσσαλία 

(6808) 

(3816 

Πηνειού 

Θεσσαλία, 

Δ. Μακεδονία, 

Κ. Μακεδονία, 

Στ. Ελλάδα 

Ήπειρος 

Θεσσαλία 

Ειδική Γραμματεία Υδάτων 

6817 

Ρεμάτων 
Αλμυρού - 
Π ήλιου 

Θεσσαλία 

Στ. Ελλάδα 

Θεσσαλία 
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6.3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 


Οι υφιστάμενες προτάσεις για χον καθορισμό της αρμόδιας Περιφέρειας προσδιορίζονται με βάση την 
απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων - ΦΕΚ 1383/Β/02.09.2010 και παρουσιάζονται στον Πίνακα του 
Παραρτήματος Α του Μέρους Α «Καταγραφή αρμόδιων αρχών για θέματα διαχείρισης και προστασίας 
των υδατικών πόρων και καθορισμός της περιοχής άσκησης των αρμοδιοτήτων τους» του Παραρτήματος 
1 «Περιγραφή της κατάστασης των υδάτων». 

Σημειώνεται εδώ ότι με τις υφιστάμενες ρυθμίσεις συναρμοδιότητας δημιουργούνται ορισμένες 
δυσλειτουργίες που έγιναν αντικείμενο σχολιασμού κατά την Διαβούλευση. Απαιτούνται κατάλληλες 
νομοθετικές παρεμβάσεις που προβλέπονται στο Πρόγραμμα Μέτρων (Παράρτημα 5: «Προγράμματα 
Μέτρων», Μέρος Α: «Προγράμματα βασικών και συμπληρωματικών μέτρων για την προστασία και 
αποκατάσταση των υδατικών συστημάτων». 


6.4 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 


Σύμφωνα με το Άρθρο 3 παρ. 5 της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά «όταν μια περιοχή λεκάνης απορροής 
ποταμού εκτείνεται πέραν του εδάφους της Κοινότητας, το ή τα ενδιαφερόμενο κράτη μέλη επιζητεί τον 
πρέποντα συντονισμό με τα οικεία τρίτα κράτη, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της παρούσας 
Οδηγίας σ' ολόκληρη την περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την 
εφαρμογή των κανόνων της παρούσας Οδηγίας στο έδαφος τους». 

Στο Υδατικό διαμέρισμα Θεσσαλίας (ΥΔ 08) δεν υφίσταται διασυνοριακή λεκάνη απορροής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΥΣ 


Η εφαρμογή της Οδηγίας πλαίσιο περί υδάτων (ΟΠΥ) έχει ως τελική επιδίωξη την επίτευξη καλής 
κατάστασης σε όλα τα επιφανειακά υδάτινα σώματα και υπόγεια υδατικά συστήματα. Στο πλαίσιο αυτό 
απαιτείται αρχικά η αναγνώριση και οριοθέτηση των υδάτινων σωμάτων και υδατικών συστημάτων ως 
διακεκριμένες και σημαντικές ενότητες ύδατος των οποίων η κατάσταση να μπορεί να προσδιοριστεί με 
ενιαίο τρόπο και να μπορούν να αποτελόσουν υποκείμενα εφαρμογής διαχειριστικών μέτρων. Ο 
καθορισμός των υδατικών αυτών συστημάτων (ή σωμάτων) αποτελεί το βασικό υπόβαθρο στο οποίο 
δομείται η περαιτέρω εφαρμογή της Οδηγίας. 

Η πλέον αρχική και στοιχειώδης διάκριση των νερών αφορά στα επιφανειακά και στα υπόγεια ύδατα. Τα 
επιφανειακά νερά, αυτά δηλαδή που εντοπίζονται στην επιφάνεια του εδάφους, σχετίζονται με την 
επιφανειακή απορροή, αντίθετα τα υπόγεια νερά σχετίζονται με την κατείσδυση και συνήθως 
καταλαμβάνουν μεγάλες σε έκταση επιφάνειες κάτω από το έδαφος. Αν και δεν υπάρχει σαφής 
διαχωρισμός μεταξύ επιφανειακών και υπόγειων νερών (συχνά υπάρχει υδραυλική επικοινωνία και 
ποιοτική και ποσοτική αλληλεπίδραση) η διάκρισή τους εξυπηρετεί τόσο τις διαφορετικές ανάγκες 
επεξεργασίας και αξιολόγησης των στοιχείων που συλλέγονται για το νερό, όσο και τη στοχευμένη και 
αποτελεσματικότερη διαχείρισή τους. Στα επιφανειακά νερά, σύμφωνα με την Οδηγία, επιδιώκεται η καλή 
οικολογική και χημική κατάσταση, ενώ στα υπόγεια η καλή ποσοτική και χημική κατάσταση. 

Επιπλέον, με στόχο την εξειδίκευση των απαιτούμενων δράσεων της Οδηγίας για την επίτευξη της καλής 
κατάστασης τόσο τα υπόγεια όσο και τα επιφανειακά νερά διαιρούνται σε υπόγεια υδατικά συστήματα 
και επιφανειακά υδάτινα σώματα (ΥΣ) δηλαδή ενότητες υδάτων με κοινά υδρολογικά και οικολογικά 
χαρακτηριστικά. 


7.1 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΥΔΑΤΙΝΑ ΣΩΜΑΤΑ 


Τα επιφανειακά υδάτινα σώματα αρχικά κατατάσσονται σε 4 κατηγορίες που καθορίζονται, βάσει της ΟΠΥ 
ως εξής: 

• Ποτάμια ΥΣ: Σώματα εσωτερικών υδάτων τα οποία ρέουν, κατά το πλείστον στην επιφάνεια του 
εδάφους αλλά τα οποία μπορεί για ένα μέρος της διαδρομής τους να ρέουν υπογείως. 

Για τις ανάγκες εφαρμογής της Οδηγίας στο ΥΔ καθορίστηκαν ως ποτάμια ΥΣ οι ποταμοί με 
καθεστώς μόνιμης ροής καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και κατά περίπτωση οι ποταμοί με 
καθεστώς περιοδικής ροής. Από αυτά επιλέγονται όσα τμήματα του υδρογραφικού δικτύου 
ανήκουν σε υδατορεύματα και ποταμούς > 4 ης τάξεως στο σύστημα ταξινόμησης 51 γ3ΗΙθγ (ΟΓιονν εί 
αί, 1988) και τέλος τμήματα του υδρογραφικού δικτύου αντιστοιχούσαν σε λεκάνες απορροής με 
ενδεικτική φυσικοποιημένη απορροή >5.000.000 ιτι 3 . 

• Λιμναία ΥΣ: Συστήματα στάσιμων εσωτερικών υδάτων. 

Για τις ανάγκες εφαρμογής της Οδηγίας στο ΥΔ καθορίστηκαν ως λιμναία ΥΣ όλες οι φυσικές και 
τεχνητές λίμνες, με έκταση πάνω από 0,5 Ιοη 2 . 

• Μεταβατικά ΥΣ: Σώματα επιφανειακών υδάτων πλησίον του στομίου ποταμών τα οποία είναι εν 
μέρει αλμυρά λόγω της γειτνίασής τους με παράκτια ύδατα αλλά τα οποία μπορεί να 
επηρεάζονται ουσιαστικά από ρεύματα γλυκού νερού. 

Για τις ανάγκες εφαρμογής της Οδηγίας στο ΥΔ ως μεταβατικά ΥΣ διακρίθηκαν τα πλέον σημαντικά 
από πλευράς έκτασης και οικολογικών χαρακτηριστικών συστήματα μεταβατικών νερών 





ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


31651 


• Παράκτια ύδατα: τα επιφανειακά ύδατα που βρίσκονται στην πλευρά της ξηράς μίας γραμμής της 
οποίας βρίσκεται σε απόσταση ενός ναυτικού μιλίου προς τη θάλασσα από το πλησιέστερο 
σημείο της γραμμής βάσης από την οποία μετράται το εύρος των χωρικών υδάτων και τα οποία 
κατά περίπτωση εκτείνονται μέχρι του απώτερου ορίου των μεταβατικών υδάτων. 

Τα παράκτια ύδατα οριοθετήθηκαν με προέκταση της ακτογραμμής 1 ν.μ. (1852γτί) προς τη 
θάλασσα. 

Τα ύδατα κάθε μίας από τις παραπάνω κατηγορίες διακρίνονται σε τμήματα που καλούνται «υδάτινα 
σώματα» με στόχο τον καθορισμό «διακεκριμένων και σημαντικών στοιχείων υδάτων» τα οποία 
αποτελούν και την διαχειριστική μονάδα στο πλαίσιο της Οδηγίας (ΟΠΥ, Άρθρο 2). Στοιχεία δηλαδή τα 
οποία μπορεί να ταξινομηθούν ενιαία σε κάποια κλάση οικολογικής κατάστασης (υψηλή, καλή, μέτρια, 
ελλιπής ή κακή) και χημικής κατάστασης (καλή ή κατώτερη της καλής) και να αποτελέσουν υποκείμενο στη 
λήψη διαχειριστικών μέτρων. 

Ένας από τους βασικούς παράγοντες που καθορίζουν την οριοθέτηση των ΥΣ είναι η διάκριση τύπων. 
Επίσης για την εξειδίκευση της οροθέτησης των ΥΣ εξετάζονται οι διαφορετικές πιέσεις που ασκούνται στα 
διαφορετικά τμήματα ενός αρχικά καθορισμένου υδάτινου σώματος καθώς και το καθεστώς διαχείρισης 
και προστασίας στο οποίο ενδεχόμενα εμπίπτει ένα τμήμα κάποιου αρχικά προσδιοριζόμενου ΥΣ (π.χ. αν 
ένα τμήμα ενός ποτάμιου σώματος εμπίπτει σε προστατευόμενη περιοχή). 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω στο υδατικό διαμέρισμα Θεσσαλίας διακρίθηκαν συνολικά 82 
επιφανειακά υδάτινα σώματα και ειδικότερα: 

• 72 Ποτάμια ΥΣ με συνολικό μήκος περίπου 1.387 Κγπ 

• 3 λιμναία ΥΣ με συνολική επιφάνεια 45,3 Κπί 2 

• Κανένα μεταβατικό ΥΣ 

• 7 παράκτια ΥΣ με συνολική επιφάνεια 938,8 Κγπ 2 

Η χωρική κατανομή των υδάτινων σωμάτων κάθε κατηγορίας στο υδατικό διαμέρισμα Θεσσαλίας 
φαίνεται στον χάρτη του ακόλουθου σχήματος. 



Σχήμα 7.1-1 : Επιφανειακά υδάτινα σώματα στο υδατικό διαμέρισμα Θεσσαλίας 
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7.1.1 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ - ΤΥΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

Για κάθε κατηγορία επιφανειακών υδάτινων σωμάτων (ποτάμια, λιμναία, μεταβατικά, παράκτια) η Οδηγία 
προβλέπει τη διάκριση τύπων. Κάθε τύπος διακρίνεται από τους άλλους στη βάση των διαφορετικών 
τιμών συγκεκριμένων αβιοτικών παραμέτρων και με τον τρόπο αυτό αντιπροσωπεύει μία διακριτή 
οικολογική συνθήκη και άρα ένα ιδιαίτερο υπόστρωμα για την ανάπτυξη διαφορετικών βιοκοινοτήτων στα 
νερά της κάθε κατηγορίας υδάτων. Ο προσδιορισμός των τύπων σε κάθε κατηγορία υδάτινων σωμάτων 
αναφέρεται ως τυπολογία και αποτελεί ειδικό αντικείμενο του Μέρους Β «Χαρακτηρισμός και τυπολογία 
επιφανειακών υδάτινων σωμάτων και αρχικός και περαιτέρω χαρακτηρισμός των υπόγειων υδατικών 
συστημάτων» του Παραρτήματος 1 «Περιγραφή της κατάστασης των υδάτων». Οι παράμετροι που 
χρησιμοποιούνται και οι τιμές των παραμέτρων αυτών σε κάθε τύπο παρουσιάζονται για κάθε κατηγορία 
ΥΣ στις επόμενες ενότητες. 

Οι βιοκοινότητες που αναπτύσσονται σε κοινού τύπου ΥΣ είναι παραπλήσιες και έτσι μπορούν να 
αξιολογηθούν με κοινά σταθμά. Τυχόν διαφορές των βιοκοινοτήτων εντός του ίδιου τύπου οφείλονται 
στην διαφορετική κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα υδάτινα σώματα και είναι δυνατόν να 
αποτελόσουν κριτήριο αξιολόγησης της οικολογικής κατάστασης των σωμάτων. Με τον τρόπο αυτό για 
κάθε τύπο καθορίζονται οι τυποχαρακτηριστικές συνθήκες, δηλαδή περιγράφεται η οικολογική κατάσταση 
που χαρακτηρίζει τον τύπο σε συνθήκες απουσίας ανθρωπογενών πιέσεων ή ελάχιστης ανθρωπογενούς 
όχλησης. Οι τυποχαρακτηριστικές συνθήκες αξιοποιούνται ως μέτρο σύγκρισης και σύμφωνα με την 
απόκλιση από αυτές τα ΥΣ ταξινομούνται σε κλάσεις οικολογικής ποιότητας (ΟΠΥ Παρ/μα V). 

Άσκηση διαβαθμονόμησης 

Με σκοπό τον συντονισμό των κρατών σε θέματα παρακολούθησης και την εξασφάλιση συγκρισιμότητας 
στις μεθόδους και τα αποτελέσματα της ταξινόμησης της οικολογικής κατάστασης στα επιφανειακά 
ύδατα, μεταξύ των κρατών μελών η Οδηγία προβλέπει την άσκηση διαβαθμονόμησης (ΙηΙθΐΤ3ΐΜ3Γ3ΐίοη 
ΕχθΓείδθ). Η συμμέτοχη της κάθε χώρας στις Γεωγραφικές Ομάδες Διαβαθμονόμησης (010) καθορίζεται με 
βάση την οικοπεριοχή στην οποία ανήκει. Η Ελλάδα ανήκει στη Μεσογειακή οικοπεριοχή. 

Η πρόοδος της άσκησης διαβαθμονόμησης δεν υπήρξε ενιαία για όλα τα Βιολογικά Ποιοτικά Στοιχεία 
(ΒΠΣ) σε κάθε χώρα, καθώς φάνηκε ότι για κάποια μόνο από τα ΒΠΣ που ορίζει η Οδηγία για κάθε 
κατηγορία υδάτων υπήρχαν επαρκή στοιχεία, γνώση και εμπειρία για την εφαρμογή τους ως δείκτες στο 
πλαίσιο εθνικών μεθόδων αξιολόγησης της οικολογικής κατάστασης των επιφανειακών νερών. Αντίθετα 
μεγάλες δυσκολίες διαφάνηκαν για την εφαρμογή μεθόδων αξιολόγησης με βάση κάποια άλλα ΒΠΣ. Τέλος 
διαφορετικά Κ.Μ. διαθέτουν διαφορετικής ωριμότητας εθνικές μεθόδους αξιολόγησης και συμμετέχουν 
σε διαφορετικό βαθμό στην διαδικασία διαβαθμονόμησης. 

Η σημαντικότατη έλλειψη δεδομένων βάσης στη χώρα μας για τη συντριπτική πλειοψηφία των βιολογικών 
ποιοτικών στοιχείων για όλες τις κατηγορίες επιφανειακών νερών, η καθυστερημένη και αποσπασματική 
συμμετοχή της Ελλάδας στο πρόγραμμα διαβαθμονόμησης, καθώς και αντίστοιχες ελλείψεις στις 
περισσότερες χώρες της Μεσογειακής οικοπεριοχής, καθιστούν τις υφιστάμενες συνθήκες «ανώριμες», 
τόσο ως προς τη διαμόρφωση κοινά αποδεκτής τυπολογίας με εφαρμογή σε όλες τις μεσογειακές χώρες 
για διαφορετικά βιολογικά ποιοτικά στοιχεία, όσο και πολύ περισσότερο μάλιστα για την οριστικοποίηση 
τυποχαρακτηριστικών συνθηκών (συνθηκών αναφοράς) για τους διαφορετικούς τύπους επιφανειακών 
υδάτινων σωμάτων. Αυτό έχει ως άμεση συνέπεια να υπάρχουν σημαντικότατα κενά στη δυνατότητα 
εφαρμογής κοινά αποδεκτών διαβαθμίσεων ποιότητας στις 5 κλάσεις που προσδιορίζει η ΟΠΥ μέσω 
συμφωνημένων τιμών ΕΟΚ (ΕεοΙο@ίε3ΐ Ο,υθΙίίγ ΚβΙιο) για πολλά από τα ΒΠΣ που προσδιορίζει η Οδηγία 
ανά κατηγορία επιφανειακών νερών (Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την άσκηση 
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διαβαθμονόμησης βλ. Μέρος Γ «Τυπο-χαρακτηριστικές συνθήκες αναφοράς για τους τύπους 
επιφανειακών υδάτινων σωμάτων» του Παραρτήματος 1 «Περιγραφή της κατάστασης των υδάτων»). 

Κατά την κατάρτιση του παρόντος Διαχειριστικού Σχεδίου έγινε η προσπάθεια συλλογής, οργάνωσης και 
παρουσίασης όλων των διαθέσιμων πληροφοριών σχετικά με τις εθνικές μεθόδους αξιολόγησης της 
οικολογικής κατάστασης και τις συνθήκες αναφοράς που έχουν προσδιοριστεί σε εθνικό επίπεδο καθώς 
και η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της άσκησης διαβαθμονόμησης στη Μεσογειακή οικοπεριοχή. 

ΙΤΥΣ - ΤΥΣ - Οικολογικό δυναμικό 

Η Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά προβλέπει τον χαρακτηρισμό των υδάτινων σωμάτων με σημαντικές 
υδρομορφολογικές αλλοιώσεις ως Ιδιαιτέρως Τροποποιημένα Υδάτινα Σώματα (ΙΤΥΣ) και τα διακρίνει από 
τα υπόλοιπα τόσο ως προς τους περιβαλλοντικούς στόχους, όσο και ως προς τη διαχείρισή τους. 
Επομένως, ένα υδάτινο σώμα το οποίο βρίσκεται σε τόπο όπου προηγουμένως υφίστατο ένα άλλο 
υδάτινο σώμα (όπως στην περίπτωση π.χ. ενός ταμιευτήρα που δημιουργείται από ένα φράγμα στην κοίτη 
ενός ποταμού) χαρακτηρίζεται ως Ιδιαιτέρως Τροποποιημένο Υδάτινο Σώμα. 

Ως Τεχνητά Υδάτινα Σώματα (ΤΥΣ) χαρακτηρίζονται τα υδάτινα σώματα τα οποία προέκυφαν μετά από 
ανθρωπογενή παρέμβαση, σε τόπο όπου δεν υπήρχε πριν παρουσία νερού. 

Ο περιβαλλοντικός στόχος των ΙΤΥΣ και των ΤΥΣ διαφέρει από αυτόν για τα φυσικά υδάτινα σώματα. Για 
τα υδάτινα αυτά σώματα ο περιβαλλοντικός στόχος είναι η επίτευξη του ορισθέντος «καλού οικολογικού 
δυναμικού». 

Σε αντιστοιχία με την οικολογική κατάσταση το οικολογικό δυναμικό για ένα ΙΤΥΣ αντιστοιχεί στην 
απόκλιση της οικολογικής κατάστασης από το «μέγιστο οικολογικό δυναμικό» (ΜΕΔ). Το ΜΕΔ για τα ΙΤΥΣ 
αντιστοιχεί στην οικολογική κατάσταση του πλέον συγκρίσιμου τύπου ΥΣ , λαμβάνοντας υπόψη τις 
φυσικών συνθηκών που απορρέουν από τα τεχνητά ή τα ιδιαίτερα τροποποιημένα χαρακτηριστικά του 
υδάτινου σώματος. Έτσι το μέγιστο οικολογικό δυναμικό αποτελεί τις συνθήκες αναφοράς για τα ΙΤΥΣ και 
τα ΤΥΣ. Περαιτέρω αναφορά σχετικά με το Οικολογικό δυναμικό των ΤΥΣ και των ΙΤΥΣ γίνεται στο Μέρος Γ 
«Τυπο-χαρακτηριστικές συνθήκες αναφοράς για τους τύπους επιφανειακών υδάτινων σωμάτων», του 
Παραρτήματος 1 του παρόντος τεύχους, ενώ ολοκληρωμένα το θέμα προσδιορισμού των ΙΤΥΣ και ΤΥΣ 
παρουσιάζεται στο Μέρος Δ, «Οριστικός Προσδιορισμός των Ιδιαιτέρως Τροποποιημένων και τεχνητών 
Υδάτινων Σωμάτων» του Παραρτήματος 1 «Περιγραφή της κατάστασης των υδάτων». 

7.1.1.1 Ποτάμια Υδάτινα Σώματα 

Στο Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας (ΟΚ08) αναγνωρίστηκαν συνολικά 72 ποτάμια Υδάτινα Σώματα (ΥΣ) 
που σχηματίζουν ένα υδρογραφικό δίκτυο με μήκος μεγαλύτερο από 1.380 Κιη. Τα ποτάμια ΥΣ που 
διακρίθηκαν σε κάθε Λεκάνη Απορροής του υδατικού διαμερίσματος Θεσσαλίας και στοιχεία για αυτά 
αναφέρονται στον ακόλουθο Πίνακα: 


Πίνακας 7.1.1-1: Αριθιιός και μήκος ποτάιιιων υδάτινων σωιιάτων στις λεκάνες απορροής (ΛΑΠ) του υδατικού 

διαμερίσματος Θεσσαλίας 


ΛΑΠ 

Αριθμός Υδάτινων Σωμάτων 

Μήκος (Κγπ) 

Συνολικά 

ΙΤΥΣ 

ΤΥΣ 

Ελάχιστο 

Μέσο 

Μέγιστο 

Συνολικό 

Λεκάνη Πηνειού (6Κ16) 

64 

4 

4 

2,33 

19,87 

66,47 

1271,79 

Λεκάνη Ρεμάτων Αλμυρού - 
Πηλίου (6Κ17) 

8 

0 

0 

4,37 

14,49 

24,39 

115,89 

Σύνολο ΥΔ 

72 

4 

4 

2,33 

19,27 

66,47 

1387,68 
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Η τυπολογία που εφαρμόζεται στα ποτάμια ΥΣ έγινε στη βάση των παραμέτρων που διαφοροποιούν τις 
βιοκοινωνίες βενθικών μακροασπονδύλων. Οι αβιοτικές παράμετροι που καθορίζουν τους διαφορετικούς 
τύπους είναι οι ακόλουθοι. 

Βιονεωγραφική περιοχή: Διακρίνονται 3 βιογεωγραφικές περιοχές στη χώρα: Ιονίου (I), Βορίου Αιγαίου (Ν) 
και Αιγαίου και Νότιας Ελλάδας (5) Όπως φαίνεται στον ακόλουθο χάρτη το Υδατικό Διαμέρισμα 
Θεσσαλίας εξαιρώντας την περιοχή του Παγασητικού ανήκει στη βιογεωγραφική περιοχή Βορείου 
Αιγαίου, ενώ η περιοχή του Παγασητικού ανήκει στη βιογεωγραφική περιοχή Αιγαίου και Νότιας 
Ελλάδας. 

Σχήμα 7.1.1-1: Όρια βιογεωγραφικών περιοχών της Ελλάδας και αντιστοίχηση αυτών με τα Υδατικά Διαμερίσματα 



Ενδεικτική μέση ετήσια απορροή (ΙΐΓη 3 /έτος): Καθορίζονται 3 κλάσεις: Κλάση $ (δίτοΙΙ): Ενδεικτική μέση 
ετήσια απορροή από 5 έως 100 ήηι 3 /έτος, που αντιστοιχεί σε μικρή παροχή, κλάση γπ (ιτίθάίυιη): 
Ενδεικτική μέση ετήσια απορροή από 100 έως 2.000 ήηι 3 /έτος, που αντιστοιχεί σε μέση & μεγάλη 
παροχή και κλάση β (βΓθ3ΐ): Ενδεικτική μέση ετήσια απορροή μεγαλύτερη από 2.000 ήηι 3 /έτος, που 
αντιστοιχεί σε πολύ μεγάλη παροχή. 

Υφόμετρο: Καθορίζονται 2 κλάσεις: Κλάση ί (Ιονν): Μέσο υψόμετρο μικρότερο από 700 γπ, που 
αντιστοιχεί σε πεδινά τμήματα ποταμών και κλάση Η (ήϊβή): Μέσο υψόμετρο μεγαλύτερο από 700 γπ, 
που αντιστοιχεί σε ορεινά τμήματα ποταμών. 

Κλίση: Διακρίνονται 2 Κλάσεις: Κλάση 0: Με μέση κλίση μικρότερη από 1,2 %ο, που αντιστοιχεί σε 
τμήματα μικρών κλίσεων και κλάση 1: Με μέση κλίση μεγαλύτερη 1,2 %ο, που αντιστοιχεί σε τμήματα 
μεγαλύτερων κλίσεων 


Στο Υδατικό διαμέρισμα Θεσσαλίας (6Κ08), απαντούν μόνο οι 8 από τους πιθανούς τύπους ποτάμιων ΥΣ. 
Ο αριθμός των υδάτινων σωμάτων κάθε τύπου στο ΥΔ Θεσσαλίας αναφέρεται στον ακόλουθο πίνακα. 
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Πίνακας 7.1.1-2: Αριθμός ποτάμιων ΥΣ κάθε τύπου στο ΥΔ Θεσσαλίας (5Κ08) 


Τύπος ΥΣ 

Περιγραφή τύπου 

Αριθμός σωμάτων 
τύπου στο ΥΔ 6Κ08 

Ν§1_0 

Ποτάμια ΥΣ της βιογεωγραφικής περιοχής Βορείου Αιγαίου με πολύ μεγάλη 
παροχή, σε περιοχές χαμηλού υψομέτρου με μικρή κλίση 

7 

Ν§11 

Ποτάμια ΥΣ της βιογεωγραφικής περιοχής Βορείου Αιγαίου με πολύ μεγάλη 
παροχή, σε περιοχές χαμηλού υψομέτρου με μεγάλη κλίση 

2 

ΝγπΙΟ 

Ποτάμια ΥΣ της βιογεωγραφικής περιοχής Βορείου Αιγαίου με μεσαία 
απορροή, σε περιοχές χαμηλού υψομέτρου με μικρή κλίση 

9 

ΝγπΙ_1 

Ποτάμια ΥΣ της βιογεωγραφικής περιοχής Βορείου Αιγαίου με μεσαία 
απορροή, σε περιοχές χαμηλού υψομέτρου με μεγάλη κλίση 

14 

ΝδΙΟ 

Ποτάμια ΥΣ της βιογεωγραφικής περιοχής Βορείου Αιγαίου με μικρή 
απορροή, σε περιοχές χαμηλού υψομέτρου με μικρή κλίση 

7 

Ν5ΐ_1 

Ποτάμια ΥΣ της βιογεωγραφικής περιοχής Βορείου Αιγαίου με μικρή 
απορροή, σε περιοχές χαμηλού υψομέτρου με μεγάλη κλίση 

27 

Ν5Η1 

Ποτάμια ΥΣ της βιογεωγραφικής περιοχής Βορείου Αιγαίου με μικρή 
απορροή, σε περιοχές υψηλού υψομέτρου με μεγάλη κλίση 

1 

$51.1 

Ποτάμια ΥΣ της βιογεωγραφικής περιοχής Αιγαίου και Νότιας Ελλάδας με 
μικρή απορροή, σε περιοχές χαμηλού υψομέτρου με μεγάλη κλίση 

5 


Οι τυποχαρακτηριστικές συνθήκες αναφοράς των παρακάνω τύπων περιγράφονται για τα βιολογικά 
ποιοτικά στοιχεία των βενθικών μακροασπονδύλων και της ιχθυοπανίδας, ενώ αναφέρονται επίσης οι 
φυσικοχημικές και υδρομορφολογικές συνθήκες αναφοράς. Αναλυτικά το θέμα καλύπτεται στο Μέρος Γ 
«Τυπο-χαρακτηριστικές συνθήκες αναφοράς για τους τύπους επιφανειακών υδάτινων σωμάτων» του 
Παραρτήματος 1 «Περιγραφή της κατάστασης των υδάτων». 

Το βιολογικό ποιοτικό στοιχείο (ΒΠΣ) των βενθικών μακροασπονδύλων είναι το μόνο για το οποίο 
υπάρχουν επαρκή δεδομένα για την αξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης στη βάση ενός συστήματος 
ταξινόμησης προσαρμοσμένου στις ιδιαίτερες συνθήκες των ελληνικών τύπων ποτάμιων ΥΣ - Ελληνικό 
Σύστημα Αξιολόγησης, δείκτης ΗΕ5 (ΑτΐβΓηίθείου & Ε3Ζ3πάου, 2005). 

Ο δείκτης ΗΕ5 (ΑτΙειηίθτίου & Ε3Ζ3πάου, 2005) είναι δείκτης οικολογικής ποιότητας νερού ποταμών που 
στηρίζεται στα βενθικά μακροασπόνδυλα. Αποτελείται από δύο συστατικά, το ΗΒΜ\Λ/Ρ (άθροισμα 
βιοτικής κλίμακας) και το ΗΑ5ΡΤ (μέσος όρος κλίμακας ανά ταξινομική ομάδα). Αφού κριθεί αν το δείγμα 
λήφθηκε από πλούσιο ή φτωχό σε διαθέσιμα ενδιαιτήματα τμήμα του ποταμού, οπότε και θα 
πριμοδοτηθεί το φτωχό δείγμα, τα δύο συστατικά αντιστοιχούνται σε ακέραιες τιμές (από 1 μέχρι 5) και 
στη συνέχεια αθροίζονται. Το ημιάθροισμά τους είναι η κλίμακα της ταξινόμησης του ΗΕ5, από 1 (κακή 
οικολογική κατάσταση) μέχρι 5 (υψηλή οικολογική κατάσταση) και είναι ανεξάρτητο από τις συνθήκες 
αναφοράς. 

Η αντιστοίχηση της κλίμακας τιμών του δείκτη ΗΕ5 με τις κλάσεις οικολογικής κατάστασης που προβλέπει 
η Οδηγία 2000/60//ΕΚ παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: 
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Πίνακας 7.1.1-3: Κλίμακα αΕιολόνησης δείκτη ΗΕ5 (ΑΓίβΠΊΐΒοΙου & Ε3Ζ3Π[)ου, 2005) 


Κλίμακα δείκτη 
ΗΕ5 

Ταξινόμηση 

κατάστασης 

5 

Υψηλή 

4,5 

Υψηλή 

4 

Καλή 

3,5 

Καλή 

3 

Μέτρια 

2,5 

Μέτρια 

2 

Ελλιπής 

1,5 

Ελλιπής 

1 

Κακή 


Ο δείκτη ΗΕ5 είναι δυνατόν να εφαρμοστεί με ενιαίο τρόπο για κάθε τύπο ποτάμιου οικοσυστήματος. Με 
αυτή την έννοια ο δείκτης ΗΕ5 είναι πρωτογενώς ανεξάρτητος της εφαρμοζόμενης τυπολογίας, καθώς οι 
τιμές του δεν επηρεάζονται από τον τύπο ποτάμιου σώματος στον οποίο εφαρμόζεται. Για το λόγο αυτό η 
τυποχαρακτηριστική τιμή του δείκτη (τιμή δείκτη όριο μεταξύ καλής και υψηλής κατάστασης 4) και οι 
τιμές του δείκτη που αντιπροσωπεύουν τις κλάσεις ταξινόμισης της οικολογικής κατάστασης είναι ίδιες 
για όλους τους τύπους ποτάμιων υδάτινων σωμάτων. 

Ο δείκτης ΗΕ5 έχει δοκιμαστεί με επιτυχία στα ποτάμια υδάτινα σώματα της βόρειας Ελλάδας και 
συνεπώς μπορεί να εφαρμοστεί με ασφάλεια στο υδατικό διαμέρισμα Θεσσαλίας. Σε κάθε περίπτωση 
μετά την ολοκλήρωση του Δικτύου Παρακολούθησης και στο πλαίσιο της αναθεώρησης των Σχεδίων 
Διαχείρισης, η Ειδική Γραμματεία Υδάτων, οι συναρμόδιοι φορείς και η επιστημονική κοινότητα θα 
προβούν σε περαιτέρω διερεύνηση των κατάλληλων δεικτών για τον επόμενο διαχειριστικό κύκλο. 

Θα πρέπει τέλος να αναφερθεί ότι δεν έχει καταστεί μέχρι στιγμής δυνατός ο προσδιορισμός του 
οικολογικού δυναμικού δηλαδή η προσαρμογή των ορίων ταξινόμησης της οικολογικής κατάστασης για τα 
ιδιαιτέρως τροποποιημένα ποτάμια ΥΣ (ΙΤΥΣ) και τα τεχνητά ποτάμια ΥΣ (ΤΥΣ). Σχετικές ερευνητικές 
εργασίες εκπονούνται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ωστόσο ένας βασικός περιοριστικός παράγοντας 
εκτιμάται ότι είναι η ανεπάρκεια των υφιστάμενων δεδομένων. Τα δεδομένα που θα προκόψουν από το 
εφαρμοζόμενο στο πλαίσιο της Οδηγίας εθνικό πρόγραμμα παρακολούθησης των υδάτων αναμένεται ότι 
θα συμβάλλουν μεταξύ άλλων στη συμπλήρωση των κενών που εντοπίζονται. Με βάση τα παραπάνω, στο 
παρόν Διαχειριστικό Σχέδιο τα ποτάμια ΙΤΥΣ και ΤΥΣ αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως τα φυσικά 
ΥΣ. 

7.1.1.2 Λιμναία Υδάτινα Σώματα 

Στο Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας (ΘΚ08) αναγνωρίστηκαν συνολικά 3 λιμναία Υδάτινα Σώματα (ΥΣ) με 
συνολική επιφάνεια 45,34 Κιη 2 . Τα ποτάμια ΥΣ που διακρίθηκαν σε κάθε Λεκάνη Απορροής του υδατικού 
διαμερίσματος Θεσσαλίας και στοιχεία για αυτά αναφέρονται στον ακόλουθο Πίνακα: 
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Πίνακας 7.1.1-4: Αριθμός και επιφάνεια λιμναίων υδάτινων σωμάτων στις λεκάνες απορροής (ΛΑΠ) του υδατικού 

διαμερίσματος Θεσσαλίας 


ΛΑΠ 

Αριθμός ΥΣ 

Επιφάνεια (Κγπ 2 ) 

Συνολικά 

ΙΤΥΣ 

ΤΥΣ 

Ελάχιστη 

Μέση 

Μεγίστη 

Συνολική 

Λεκάνη Πηνειού (6816) 

3 

3 

0 

0,49 

15,11 

34,93 

45,34 

Λεκάνη Ρεμάτων Αλμυρού - Πηλίου 
(6Κ17) 

0 

0 

0 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Σύνολο ΥΔ 

3 

3 

0 

0,49 

15,11 

34,93 

45,34 


Η τυπολογία στα λιμναία ΥΣ στηρίζεται στις παραμέτρους που επηρεάζουν το βιολογικό ποιοτικό στοιχείο 
του φυτοπλαγκτού και αυτό επειδή το συγκεκριμένο ΒΠΣ είναι το μόνο για το οποίο υπάρχει σχετική 
πρόοδος σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με την αξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης. Στο 
πλαίσιο αυτό αξιοποιούνται τα πορίσματα στα οποία κατέληξε η σχετική άσκηση διαβαθμονόμησης που 
διεξήχθη μεταξύ των Κρατών Μελών της Μεσογειακής οικοπεριοχής. 

Ταμιευτήρες 

Η άσκηση διαβαθμονόμησης για το φυτοπλαγκτόν έλαβε χώρα αποκλειστικά σε Μεσογειακούς 
ταμιευτήρες οι οποίοι όπως προαναφέρθηκε αποτελούν ιδιαιτέρως τροποποιημένα ΥΣ. Στα αρχικά στάδια 
η άσκηση διαβαθμονόμησης αναγνώρισε 3 τύπους λιμναίων ΙΤΥΣ που αναφέρονται στον ακόλουθο 
πίνακα: 

Πίνακας 7.1.1-5: Τύποι Ιδιαιτέρως τροποποιημένων λιμναίων ΥΣ που αναννωρίσιηκαν στην άσκηση 

διαβαθμονόμησης της Μεαονειακής οικοπεριοχής νια το φυτοπλανκτόν 


Τύπος 

Χαρακτηρισμός 
λιμναίων ΥΣ του 
τύπου 

Υψόμετρο 

(γπ) 

Μέση ετήσια βροχόπτωση 
(γπγπ) ή θερμοκρασία (°0) 

Μέσο 
βάθος (γπ) 

Αλκαλικότητα 

(Μθς/Ι) 

Μέγεθος 

λίμνης 

(Κγπ 2 ) 

«Πυριτικός 
υγρός» 
1-Μ5/7Ν Ν 

Ταμιευτήρες, βαθιοί, 
μεγάλοι, πυριτικοι, σε 
«υγρές» περιοχές, με 
λεκάνες απορροής < 
20.000 Ικι-Π 2 

0-800 

> 800 ή < 15 

>15 

<1 

>0,5 

«Πυριτικός 

ξηρός» 

1-Μ5/7Α 

Ταμιευτήρες, βαθιές, 
μεγάλες, πυριτικές, 
σε «ξηρές» περιοχές, 
με λεκάνες απορροής 
< 20.000 ΙΐΠΊ 2 

0-800 

< 800 ή > 15 

>15 

<1 

>0,5 

«Ασβεστο- 

λιθικός» 

1-Μ8 

Ταμιευτήρες, βαθιές, 
μεγάλες, 
ασβεστολιθικές, 
λεκάνες απορροής < 
20.000 Ι<γπ 2 

0-800 

- 

>15 

>1 

>0,5 


Από τους παραπάνω τύπους λιμναίων ΥΣ, για τον τύπο 1-Μ5/7Α δεν κατέστη δυνατή η περιγραφή 
συνθηκών αναφοράς και η εξαγωγή ορίων ταξινόμησης του οικολογικού δυναμικού λόγω έλλειψης 
δεδομένων. 

Η αντιστοίχιση των 3 ταμιευτήρων που εντοπίζονται στο Υδατικό διαμέρισμα Θεσσαλίας (ΕΚ08) στους 
παραπάνω τύπους φαίνεται στον ακόλουθο Πίνακα: 
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Πίνακας 7.1.1-6: Αντιστοίχιση των ταμιευτήρων του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας στους τύπους της 

Μεσογειακής Ομάδας Διαβαθμονόμησης (ΜΕΡ-6151. 


Όνομα 

Τυπολογία ΜΕϋ 616 

Ταμιευτήρας Κάρλας 

1-Μ5/7Α 

Ταμιευτήρας Σμοκόβου 

1-Μ8 

Ταμιευτήρας Αργυροπουλίου 

1-Μ8 


Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, όλοι οι Ταμιευτήρες του υδατικού διαμερίσματος Θεσσαλίας 
εμπίπτουν στους τύπους Ε-Μ5/7Α και Ι_-Μ8. 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως για τον τύπο Ε-Μ7/8Α η άσκηση διαβαθμονόμησης δεν κατάφερε 
να ολοκληρωθεί και συνεπώς σχετικά όρια ποιότητας δεν έχουν καθοριστεί. Ειδικά σε ότι αφορά στην 
αναδημιουργηθείσα λίμνη Κάρλας σημειώνεται ωστόσο ότι αποτελεί ιδιαίτερη περίπτωση, τόσο σε ότι 
αφορά την υδρολογία, όσο και την οικολογία και βιολογία της. Είναι εμφανές ότι η νέα λίμνη Κάρλα αν και 
με βάση τις τυπολογικές παραμέτρους που χρησιμοποιούνται για τους ταμιευτήρες της μεσογειακής 
οικοπεριοχής κατατάσσεται στον τύπο Ε-Μ5/7Α, εντούτοις αποτελεί ειδική περίπτωση η οποία δεν μπορεί 
να ομαδοποιηθεί προς το παρόν τουλάχιστον με άλλες λίμνες ή ταμιευτήρες. Για τον λόγο αυτό δεν είναι 
δυνατόν να αναφερθούν συνθήκες αναφοράς για την ειδική αυτή περίπτωση καθώς δεν είναι δυνατόν να 
προσεγγιστούν οι συνθήκες απουσίας ανθρωπογενών πιέσεων που θα μπορούσαν να υφίστανται σε ένα 
ταμιευτήρα όπως η Κάρλα σε πλήρη λειτουργία. Λαμβάνοντας υπόψη τα προηγούμενα για την τρέχουσα 
διαχειριστική περίοδο προτείνεται η ταξινόμηση της λίμνης να γίνει αξιολογώντας τα υφιστάμενα 
δεδομένα παρακολούθησης στο φως της κρίσης των ειδικών και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες 
που αυτή η λίμνη παρουσιάζει. 

Οι 2 άλλοι ταμιευτήρες του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας (Ταμιευτήρας Σμοκόβου και Ταμιευτήρας 
Αργυροπουλίου) εμπίπτουν στον τύπο των ασβεστολιθικών ταμιευτήρων (Ε-Μ8). Οι τυποχαρακτηριστικές 
συνθήκες για τον παραπάνω τύπο που καθορίστηκαν σε επίπεδο Μεσογειακής οικοπεριοχής, σύμφωνα με 
την άσκηση διαβαθμονόμησης αναφέρονται στην συνέχεια. 

Πίνακας 7.1.1-7: Τιιιές εκτιμητών φυτοπλανκτού σε συνθήκες αναφοράς για τον τύπο ί-Μ8 «Ταμιευτήρες. βαθείς, 

ιιενάλες. ασβεστολιθικές, λεκάνες απορροής < 20.000 Γιη 2 » 


Εκτιμητής 

Τιμή Αναφοράς 

% συμετοχή κυανοβακτηρίων στον φυτοπλαγκτονικό βιοόγκο 

0 

Καταλανικός δείκτης 

0,61 

Δείκτης Μθά ΡΤΙ 

3,09 

Συγκέντρωση χλωροφύλλης α (μ§ Γ 1 ) 

1,8 

Συνολικός Βιοόγκος (ιύιγτί 3 Γ 1 ) 

0,76 


Τα αποτελέσματα του παραπάνω πίνακα προήλθαν από την αξιολόγηση δειγμάτων ενός μόνο έτους. Με σκοπό την συνεκτίμηση 
της διαχρονικής διαφοροποίησης καθορίστηκαν όρια διακύμανσης για τον εκτιμητή χλωροφύλλη α. Για τους υπόλοιπους ωστόσο 
εκτιμητές δεν κατέστη δυνατό να γίνει αντίστοιχος υπολογισμός λόγω ελλείψεων ικανοποιητικού μεγέθους χρονοσειρών 
διαθέσιμων δεδομένων. 

Οι παραπάνω τιμές αποτέλεσαν την βάση υπολογισμού των ορίων ταξινόμησης του οικολογικού 
δυναμικού μεταξύ καλής και μέτριας κατάστασης που αποτυπώθηκαν στην Απόφαση 2009/915 της ΕΕ ως 
τιμές παραμέτρων και λόγοι οικολογικής ποιότητας (ΕΟ.Κ) όπως παρουσιάζεται στον ακόλουθο Πίνακα: 
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Πίνακας 7.1.1-8: Όρια μεταξύ καλού και μέτριου οικολονίκού δυναμικού νια τον τύπο ίΜ8 που καθορίζονται στην 

Απόφαση 2009/915 της ΕΕ 


Όρια καλού - μέτριου οικολογικού δυναμικού (Τύπος ΙΜ5/7) 

Εκτιμητής 

Λόγοι οικολογικής ποιότητας (ΕΌ8) 

Τιμή ορίου εκτιμητή 

Χλωροφύλλη α (μ§/1) 

0,43 

4,2 - 6,0 

Συνολικός βιοόγκος (ιτιιτι 3 /Ι) 

0,36 

2,1 

Ποσοστό κυανοβακτηρίων 

0,72 

28,5 

Καταλανικός δείκτης 

0,98 

7,7 

Δείκτης Μθά ΡΤΙ 

0,77 

2,38 


Οι λόγοι οικολογικής ποιότητας για τους εκτιμητές Χλωροφύλλη α, συνολικός βιοόγκος και δείκτης ΜΕΟ-ΡΤΙ υπολογίζονται ως ΕΟβ 
= τιμή ορίου/ τιμή αναφοράς, για τον εκτιμητή Ποσοστό κυανοβακτηρίων ως ΕΟΡ = (100 — τιμή ορίου)/(100 - τιμή αναφοράς) ενώ 
για τον Καταλανικό δείκτη ως ΕΟβ = (400 — τιμή ορίου)/(400 — τιμή αναφοράς) 

Περαιτέρω αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους αξιολόνησης της οικολογικής κατάστασης 
των λιμναίων ΥΣ και την έως σήμερα πρόοδο της άσκησης διαβαθμονόμησης στη Μεσονειακή 
οικοπεριοχή» αναφέρονται στο Μέρος Γ «Τυπο-χαρακτηριστικές συνθήκες αναφοράς για τους τύπους 
επιφανειακών υδάτινων σωμάτων» του Παραρτήματος 1 «Περιγραφή της κατάστασης των υδάτων» 

Φυσικές λιανές 

Στο υδατικό διαμέρισμα της Θεσσαλίας δεν εντοπίζονται φυσικά λιμναία υδάτινα σώματα. Η Κάρλα όπως 
αναφέρθηκε παραπάνω ακόμη και μετά την πλήρωση της θα αποτελεί ένα ανθρωπογενώς ρυθμιζόμενο 
σύστημα και για αυτό το λόγω άλλωστε χαρακτηρίζεται για τους σκοπούς της Οδηγίας ως Ιδιαιτέρως 
τροποποιημένο Υδάτινο Σώμα (ΙΤΥΣ) για το οποίο ισχύουν τα όσα αναφέρθηκαν στις προηγούμενες 
παραγράφους 

7.1.1.3 Μεταβατικά Υδάτινα Σώματα 

Στο Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας δεν έχουν αναγνωριστεί μεταβατικά υδάτινα σώματα. 

7.1.1.4 Παράκτια Υδάτινα Σώματα 

Ο αριθμός και η έκταση των παράκτιων ΥΣ που αναγνωρίστηκαν στο υδατικό διαμέρισμα Θεσσαλίας 
αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα: 


Πίνακας 7.1.1-9: Αριθμός και επιφάνεια παράκτιων υδάτινων σωμάτων στις λεκάνες απορροής (ΛΑΠ) του 

υδατικού διαμερίσματος Θεσσαλίας 


ΛΑΠ 

Αριθμός ΥΣ 

Επιφάνεια (Κγπ 2 ) 

Συνολικά 

ΙΤΥΣ 

ΤΥΣ 

Ελάχιστη 

Μέση 

Μέγιστη 

Συνολική 

Λεκάνη Πηνειού (6816) 

2 

0 

0 

19,69 

23,76 

27,84 

47,53 

Λεκάνη Ρεμάτων Αλμυρού - 
Πηλίου (6817) 

5 

1 

0 

33,37 

178,27 

592,78 

891,34 

Σύνολο ΥΔ 

7 

1 

0 

19,69 

134,12 

592,78 

938,86 


Για τα παράκτια ύδατα η άσκηση διαβαθμονόμησης κατέληξε στην περιγραφή των ακόλουθων πέντε 
τύπων παράκτιων ΥΣ: 1. βραχώδη βαθιά υδάτινα σώματα, 2. βραχώδη ρηχά, 3. ιζηματικά βαθιά, 4. 
ιζηματικά ρηχά και 5. υδάτινα σώματα σε πολύ προστατευμένους κόλπους. 
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Ωστόσο αυτή η τυπολογία όσο αφορά στα παράκτια ύδατα, κατά τη δεύτερη φάση διαβαθμονόμισης 
εγκαταλείφτηκε αφού σε πολλές περιπτώσεις δεν αποδείχθηκε ότι σχετίζεται με την λειτουργικότητα και 
τις συνθήκες αναφοράς των δεικτών, και παρέμεινε μόνο για περιγραφικούς λόγους. 

Λόγω της πολυπλοκότητας του Ελληνικού παράκτιου χώρου και της συχνής εναλλαγής των παραπάνω 
τύπων και με στόχο τη μείωση του αριθμού των ΥΣ προς διευκόλυνση της λήψης διαχειριστικών μέτρων 
αποφασίστηκε η καθιέρωση κοινής τυπολογίας με 1 τύπο (01) για το σύνολο των παράκτιων υδάτων της 
χώρας. Γίνεται σαφές ότι η επιλογή της ενοποίησης των τύπων παράκτιων ΥΣ σε έναν αποτελεί μία 
συμβατή με το πνεύμα της Οδηγίας αντίληψη, καθώς διασφαλίζει την επιτυχή εφαρμογή της στην 
κατηγορία αυτή ΥΣ. 

Όπως προαναφέρθηκε στα παράκτια ύδατα είναι δυνατόν να εφαρμοστεί ο δείκτης ΕΞΙ με βάση τα 
μακροφύκη ο οποίος χρησιμοποιείται και στην περίπτωση των μεταβατικών ΥΣ. 

Για την εκτίμηση της οικολογικής κατάστασης βάσει του βιολογικού ποιοτικού στοιχείου των 
μακροασπονδύλων σε παράκτια ΥΣ στη χώρα μας έχει αναπτυχθεί ο δείκτης ΒθπΙιχ. Ο βιοτικός δείκτης 
ΒθπΙιχ (δίιπόουΓΒ 3πά ΖθπθΙοϊ 2002) είναι ένας απλός βιοτικός δείκτης εκτίμησης της οικολογικής 
ποιότητας με βάση τα βενθικά μακροασπόνδυλα. 

Δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας Πλαίσιο για τα 
Νερά (\Λ/ΕΟ/ΟΠΥ, 2000/60/Ε0) που απαιτεί την κατηγοριοποίηση της οικολογικής ποιότητας σε πέντε 
κλάσεις με βάση βιολογικά στοιχεία. 

Ο δείκτης ΒθπΙιχ πέρασε την πρώτη φάση (2005-2008) της διαδικασίας διαβαθμονόμησης των μετρικών 
μεθόδων μεταξύ των χωρών της Μεσογειακής οικοπεριοχής, με ικανοποιητικό ποσοστό συγκρισιμότητας 
(\/3η άθ Βυπά θΐ 31., 2008) και βρίσκεται στην δεύτερη φάση διαβαθμονόμησης (2008-2012). 

Έχει δοκιμαστεί επιτυχώς σε διάφορες μορφές ρύπανσης όπως οργανική (5ίιτώουΓ3 61 31. 2005; 5ίιτιί)ουΓ3 
& ΚθίζορουΙου 2007, 2008), βιομηχανική (5ίηιόουΓ3 θΐ 31. 2007), από ιχθυοτροφεία (5ίιτώουΓ3 & Αι·§γΓου 
2008) στην Ελλάδα και στην Κύπρο και γενικά έχει βέλτιστη λειτουργικότητα σε παράκτια ολιγοτροφικά 
συστήματα της Ανατολικής Μεσογείου (5ίιτιόουΓ3 & ΑΓβγτου 2010). 

Ο δείκτης ΒθπΙιχ σχεδιάστηκε για τα παράκτια Μεσογειακά οικοσυστήματα και αποδίδει μία κλίμακα 
πέντε κλάσεων οικολογικής ποιότητας για τις ζωοβενθικές βιοκοινωνίες. Στηρίζεται στην αρχή των 
βιοδεικτών και χρησιμοποιεί την ποσοστιαία συμμετοχή των ανθεκτικών (<3Τ) και ευαίσθητων (05) ειδών, 
ενισχύοντας τις σχετικές αναλογίες με κατάλληλους συντελεστές βάσει των αρχών της βενθικής 
οικολογίας. 

Τα όρια των κλάσεων ταξινόμησης της οικολογικής κατάστασης με βάση τα βενθικά μακροασπόνδυλα σε 
παράκτια ΥΣ αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα: 

Πίνακας 7.1.1-10: Όρια τάξεων ταξινόμησης της οικολονικής κατάστασης ιιε βάση των δείκτη ΒΘηίίχ σε παράκτια 

ΥΣ 


Κλάση Οικολογικής Ποιότητας 

Διακύμανση τιμών δείκτη Βεηΐίχ 

Λόγος Οικολογικής Ποιότητας (ΕΟΚ) 

Υψηλή 

4,5 < Βθπΐίχ < 6 

1 

Καλή 

3,5 < Βθπΐίχ < 4,5 

0,75 

Μέτρια 

2,5 < Βθπΐίχ < 3,5 

0,58 

Ελλιπής 

2,0 < Βθπΐίχ <2,5 

0,42 

Κακή 

0 

0 


Με βάση τον παραπάνω πίνακα τιμές του δείκτη ΒθπΙιχ μεγαλύτερες από 4,5 αντικατοπτρίζουν τις 
συνθήκες αναφοράς και την υψηλή οικολογική κατάσταση. 
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Για βιοτόπους με καθαρή λάσπη (85% λεπτόκοκκο υλικό) όπου η βενθική πανίδα φυσιολογικά 
κυριαρχείται από ορισμένα ανθεκτικά είδη, απαιτείται η τροποποίηση του ορίου μεταξύ καλής και 
υψηλής οικολογικής ποιότητας από 4,5 σε 4 και του ορίου μεταξύ μέτρια και καλής από 3,5 σε 3. 

Ο υπολογισμός του ΒθηΙίχ θεωρείται χαμηλού βαθμού εμπιστοσύνης όταν ο αριθμός των ειδών είναι 3 ή 
λιγότερα είδη και ο αριθμός των ατόμων 6 ή λιγότερα άτομα, το ποσοστό των αγνοηθέντων ειδών 7% ή 
περισσότερο ή το ποσοστό των ειδών που δεν βαθμονομήθηκαν είναι 20% ή μεγαλύτερο. 
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7.2 ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 


Σκοπός της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, όσον αφορά στα υπόγεια ύδατα, είναι σύμφωνα με το άρθρο 1, η 
θέσπιση πλαισίου για την προστασία των υπόγειων υδάτων, το οποίο να διασφαλίζει την προοδευτική 
μείωση της ρύπανσης των υπόγειων υδάτων και να προωθεί τη βιώσιμη χρήση του νερού βάσει 
μακροπρόθεσμης προστασίας των διαθέσιμων υδατικών πόρων. 

Μια από τις κυριότερες δράσεις που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν για την επίτευξη του ανωτέρω 
σκοπού σχετικά με τα υπόγεια ύδατα είναι ο χαρακτηρισμός των υπόγειων υδάτων σε υδατικά συστήματα 
και προσδιορισμός των χρήσεων και ανθρωπογενών πιέσεων σε αυτά, με σκοπό την αξιολόγηση του 
κινδύνου που διατρέχουν να μην πληρούν τους στόχους της Οδηγίας (άρθρο 5, Παράρτημα II). 

Σύμφωνα με την οδηγία 2000/60 η οριοθέτηση των υπογείων υδατικών συστημάτων βασίζεται σε 
γεωλογικά και υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά (Άρθρο 2.2, 2.12). Ο αρχικός χαρακτηρισμός των υπογείων 
υδατικών συστημάτων έγινε βάσει της παραγράφου 2.1, Παράρτημα II της Οδηγίας. 

Για τα υπόγεια υδατικά συστήματα, ο αρχικός χαρακτηρισμός είναι απαραίτητος, για να αξιολογηθούν οι 
χρήσεις τους και οι κίνδυνοι που διατρέχουν να μην πληρούν τους στόχους που έχουν τεθεί από την 
Οδηγία 2000/60/ΕΚ. 

Το αρχικό κριτήριο διαχωρισμού των υπογείων υδατικών συστημάτων αποτελεί η υδρολιθολογική 
συμπεριφορά των σχηματισμών που φιλοξενούν τις υπόγειες υδροφορίες. 

Διακρίνονται έτσι οι παρακάτω κατηγορίες: 

• Καρστικά συστήματα υπογείων υδάτων. Στα συστήματα αυτά η κυκλοφορία του υπόγειου νερού 
γίνεται μέσω του δευτερογενούς πορώδους (ρωγμές, καρστικά κενά) που προέρχεται κυρίως από τη 
διάλυση των ανθρακικών σχηματισμών. Περιλαμβάνονται εδώ οι υπόγειες υδροφορίες που 
φιλοξενούνται στους ασβεστολίθους και τα μάρμαρα κυρίως των ορεινών εκτάσεων . 

• Κοκκώδη συστήματα υπογείων υδάτων. Στα συστήματα αυτά η κυκλοφορία του υπόγειου νερού 
γίνεται μέσω του πρωτογενούς πορώδους (πορώδες κόκκων). Περιλαμβάνονται εδώ οι υπόγειες 
υδροφορίες που φιλοξενούνται στις σύγχρονες και νεογενείς αποθέσεις των πεδινών και λοφωδών 
εκτάσεων. 

• Ρωγματώδη συστήματα υπογείων υδάτων. Στα συστήματα αυτά η κυκλοφορία του υπόγειου νερού 
γίνεται μέσω του δευτερογενούς πορώδους (ρωγμές, διακλάσεις, τεκτονισμένες ζώνες κλπ). 
Περιλαμβάνονται εδώ οι ασθενείς υπόγειες υδροφορίες τοπικού χαρακτήρα που φιλοξενούνται στο 
μανδύα αποσάθρωσης και στις ζώνες τεκτονισμού των στρωμάτων του φλύσχη, των οφιολίθων και 
των γνευσιοσχιστολίθων κυρίως των ορεινών όγκων. 

Κάποια από τα υπόγεια υδατικά συστήματα περιλαμβάνουν περισσότερους του ενός τύπους επιμέρους 
υδροφοριών (καρστικός, κοκκώδης, ρωγματώδης). 

Κατά τη διαδικασία καθορισμού των συστημάτων λαμβάνονται επίσης υπόψη τα όρια των υδροφορέων, η 
έκταση, η σπουδαιότητα χρήσεων, οι υφιστάμενες πιέσεις, η αλληλεπίδραση με οικοσυστήματα 
επιφανειακών υδάτων και χερσαία οικοσυστήματα όπως επίσης, οι ανθρωπογενείς επιδράσεις στη 
ποσότητα και ποιότητα του υπογείου νερού (αντλήσεις, εκφορτίσεις, υφαλμύρινση). Επίσης εξετάζονται οι 
επιμέρους υπόγειες υδροφορίες, τοπικής μόνο σημασίας, με βάση τη δυνατότητα τους να παράσχουν 
περισσότερα από 10 ιη 3 ημερησίως για κάλυψη αναγκών ύδρευσης ή να εξυπηρετούν τις ανάγκες 
ύδρευσης περισσοτέρων των 50 ατόμων. 

Για τα συστήματα υπόγειων υδάτων που θεωρούνται στον αρχικό χαρακτηρισμό που διενεργείται 
σύμφωνα με το σημείο 2.1 της Οδηγίας, ως διατρέχοντα τον κίνδυνο να μην πληρούν τους στόχους που 
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καθορίζονται για κάθε σύστημα δυνάμει, του άρθρου 4, συλλέγονται και διατηρούνται, κατά περίπτωση 
περαιτέρω πληροφορίες. 

Για τον καθένα από αυτούς τους υδροφορείς, πραγματοποιείται ένας περαιτέρω χαρακτηρισμός, έτσι 
ώστε να προσδιοριστούν οι πιθανότητες να αποτύχουν να συμμορφωθούν με την οδηγία 2000/60 της ΕΕ 
και να προσδιοριστούν τα μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν για την επίτευξη των στόχων. Αυτή η 
διαδικασία του περαιτέρω χαρακτηρισμού περιλαμβάνει την εξέταση όλων των ανθρωπίνων 
δραστηριοτήτων που τα επηρεάζουν (αντλήσεις, εμπλουτισμό, χρήσεις γης κλπ) όπως επίσης και των 
γεωλογικών, υδρογεωλογικών, υδρολογικών και χημικών χαρακτηριστικών των συγκεκριμένων υδατικών 
συστημάτων. 

Στο Παράρτημα 1«Περιγραφή της κατάστασης των υδάτων». Μέρος Β «Χαρακτηρισμός και τυπολογία 
επιφανειακών υδάτινων σωμάτων και αρχικός και περαιτέρω χαρακτηρισμός υπόγειων υδατικών 
συστημάτων», παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία των υπογείων υδατικών συστημάτων, ο 
προσδιορισμός της θέσης και των ορίων τους, οι πιέσεις που ασκούνται σε αυτά, τα χαρακτηριστικά των 
υπερκείμενων στρωμάτων, όπως επίσης και τα άμεσα εξαρτημένα με αυτά οικοσυστήματα επιφανειακών 
υδάτων ή χερσαία οικοσυστήματα. Στο παράρτημα αυτό δίνονται αναλυτικοί πίνακες του αρχικού και 
περαιτέρω χαρακτηρισμού των υπόγειων υδατικών συστημάτων. 

Στο χάρτη του ακόλουθου σχήματος παρουσιάζονται τα υπόγεια υδατικά συστήματα του υδατικού 
διαμερίσματος όπως τελικά οριοθετήθηκαν. 



Σχήμα 7.2 -1: Υπόνεια υδατικά συστήματα του ΥΔ Θεσσαλίας 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


31665 




















































31666 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Δίνονται στη συνέχεια συνοπτικά στατιστικά στοιχεία των υπονείων υδατικών συστημάτων ανά λεκάνη 
απορροής ποταμού (ΛΑΠ). 


7.2.1 Λεκάνη απορροής Πηνειού (6Κ16) 

Στον παρακάτω πίνακα δίνεται ο αριθμός των υπόγειων υδατικών συστημάτων (ΥΥΣ), η συνολική τους 
έκταση καθώς και ο αριθμός των συστημάτων που είναι άμεσα συσχετιζόμενα με επιφανειακά νερά ή 
χερσαία οικοσυστήματα στη λεκάνη απορροής Πηνειού. 

Πίνακας 7.2.1.-1: Υπόγεια υδατικά συστήματα λεκάνης Πηνειού 


Αριθμός ΥΥΣ 

Έκταση ΥΥΣ 
(Συνολική) 

Έκταση ΥΥΣ 
(Μεγίστη) 

Έκταση ΥΥΣ 
(Ελάχιστη) 

Αριθμός των ΥΥΣ τα οποία είναι άμεσα 
συσχετιζόμενα με επιφανειακά νερά ή χερσαία 
οικοσυστήματα 

26 

10.512,20 Κπι 2 

1.261,99 Κπ 2 

37,11 Κγπ 2 

25 


7.2.2 Λεκάνη απορροής ρεμάτων Αλμυρου-Πηλιου (6Κ17) 

Στον παρακάτω πίνακα δίνεται ο αριθμός των υπόγειων υδατικών συστημάτων, η συνολική τους έκταση 
καθώς και ο αριθμός των συστημάτων που είναι άμεσα συσχετιζόμενα με επιφανειακά νερά ή χερσαία 
οικοσυστήματα στη λεκάνη απορροής ρεμάτων Αλμυρού-Πηλίου. 

Πίνακας 7.2.2.-1: Υπόγεια υδατικά συστήματα λεκάνης Αλμυρού-Πηλίου 


Αριθμός ΥΥΣ 

Έκταση ΥΥΣ 
(Συνολική) 

Έκταση ΥΥΣ 
(Μεγίστη) 

Έκταση ΥΥΣ 
(Ελάχιστη) 

Αριθμός των ΥΥΣ τα οποία είναι άμεσα 
συσχετιζόμενα με επιφανειακά νερά ή 
χερσαία οικοσυστήματα 

6 

2.038,35 Κγπ 2 

591,02 Κγπ 2 

127.74 Κγπ 2 

4 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 


Το Άρθρο 5 της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) απαιτεί κάθε κράτος μέλος να εξασφαλίζει ότι, 
για κάθε περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού ή για κάθε τμήμα διεθνούς περιοχής λεκάνης απορροής 
ποταμού το οποίο βρίσκεται στο έδαφος του, πραγματοποιείται η επισκόπηση των επιπτώσεων των 
ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην κατάσταση των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων σύμφωνα με 
τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος II της Οδηγίας. Στο πλαίσιο αυτό γίνεται στη συνέχεια 
αναφορά στις πιέσεις που δέχονται τα επιφανειακά υδάτινα σώματα και τα υπόγεια υδατικά συστήματα 
από σημειακές και διάχυτες πηγές ρύπανσης 


8.1 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΥΔΑΤΙΝΑ ΣΩΜΑΤΑ 


8.1.1 ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 

Οι σημειακές πηγές ρύπανσης σχετίζονται με απορροές ρυπαντικών φορτίων, κυρίως από τα αστικά υγρά 
απόβλητα από οικισμούς που εξυπηρετούνται από δίκτυα αποχέτευσης ή/και κεντρικές εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας λυμάτων, την εσταυλισμένη κτηνοτροφία, τη βιομηχανία, τις μεταλλευτικές δραστηριότητες, 
τις ιχθυοκαλλιέργειες, καθώς και τους χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ). 
Δευτερεύουσας σημασίας πηγές ρύπανσης είναι οι χώροι υγειονομικής ταφής (ΧΥΤΑ) και οι εξορυκτικές 
δραστηριότητες όσον αφορά τις λατομικές εγκαταστάσεις. 

Από τα διαθέσιμα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν για τις σημειακές πηγές ρύπανσης στο Υδατικό 
Διαμέρισμα Θεσσαλίας, καθίσταται προφανής η αυξημένη πίεση στα υδάτινα σώματα της λεκάνης 
απορροής Πηνειού από όλων των ειδών τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται στους νομούς Τρικάλων, 
Καρδίτσας και Λάρισας. Δεν είναι αμελητέα και η πίεση που ασκούν οι χώροι ανεξέλεγκτης διάθεσης που 
είναι διάσπαρτοι σε όλη τη λεκάνη του Πηνειού. Έντονη είναι η παρουσία της βιομηχανικής 
δραστηριότητας και στις δύο λεκάνες απορροής. 

8.1.1.1 Αστικά λύματα 

Τα αστικά λύματα ως σημειακή πηγή ρύπανσης αφορούν τις περιπτώσεις που υπάρχουν συλλογικά 
αποχετευτικά συστήματα ή/και κεντρικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ). Σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην Οδηγία 91/271/ΕΟΚ, δεν έχουν θεσμοθετηθεί ευαίσθητοι αποδέκτες και επόμενα δεν 
υπάρχουν οικισμοί Α' προτεραιότητας. Όλοι οι οικισμοί Β' προτεραιότητας, 4 στο σύνολο, εξυπηρετούνται 
από ΕΕΛ, ενώ μόλις 11 από τους 38 οικισμούς Γ' προτεραιότητας αποχετεύουν σε ΕΕΛ. 

Συνολικά ο πληθυσμός που εξυπηρετείται από ΕΕΛ στο ΥΔ Θεσσαλίας ανέρχεται περίπου σε 440 χιλ. 
ισοδύναμους κατοίκους (δηλαδή περίπου το 60%). Από τους οικισμούς προτεραιότητας (Α, Β & Γ), το 
ποσοστό του πληθυσμού που αποχετεύει σε ΕΕΛ σε συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ είναι κοντά 
στο 75%. 

Αναλυτικά, στο ΥΔ Θεσσαλίας λειτουργούν 15 ΕΕΛ, εκ των οποίων οι 2 εξυπηρετούν οικισμούς κάτω των 
2000 ΜΙΠ. Το σύνολο των ΕΕΛ αποβάλλει σε κανονικό αποδέκτη και 2 εξ αυτών ο αποδέκτης είναι η 
θάλασσα. Για την παραγόμενη ιλύ, η συνήθης πρακτική διαχείρισης είναι η διάθεσή της σε ΧΥΤΑ, πλην της 
ΕΕΛ Λάρισας και Καρδίτσας που η ιλύς διατίθεται ως λίπασμα στη γεωργία. 
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Η σημαντικότερη σημειακή πίεση προκαλείται από τις ενκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, οι οποίες 
εξυπηρετούν ισοδύναμο πληθυσμό μεγαλύτερο των 10.000 κατοίκων και αφορά τις ΕΕΛ Λάρισας, Βόλου, 
Τρικάλων, Καρδίτσας και Καλαμπάκας, ενώ δεν θεωρείται αμελητέα η σημειακή πίεση από την ύπαρξη 
αποχετευτικών δικτύων που δεν συνδέονται με ΕΕΛ αν και αφορά μικρούς σχετικά πληθυσμούς. 

Στο πίνακα που ακολουθεί δίνεται η συγκεντρωτική κατάσταση όσον αφορά τους οικισμούς 
προτεραιότητας που εξυπηρετούνται από τις ΕΕΛ και τα εκτιμώμενα ρυπαντικά φορτία που καταλήγουν 
στους επιφανειακούς αποδέκτες από τις ΕΕΛ σε επίπεδο λεκάνης απορροής. 

Πίνακας 8.1.1-1: Συνκεντρωτική κατάσταση των οικισιιών προτεραιότητας πουεΕυπηοετούνται ιιε ΕΕΛ και τα 

εκτιμώμενα ρυπαντικά φορτία 


ΥΔ08 

ΕΕΛ 

Χωρίς ΕΕΛ 


Κατηγορίες Οικισμών 

Κατηγορίες Οικισμών 

Α 

Β 

Γ 

Α 

Β 

Γ 


>15000 ΚΒΠ X 

υχοοττο ατχΟϋαη 

5 10000 «Π ΟΕ 

<ε.Ό.··<ΰ οττοΟϋση 

10000» ΜΠ»2000Χ 

«τ.ϋ.'χΰ 1 

15000» ΜΙΠ >2000 0Ε 

ααοοηη 

>15000 ΚΟΠΟΙ 

■ΜΜ| 

>10000 ΜΙΠ 0Ε 

κονοηοΟ αττοΟΟση 

10000» ΜΙΠ >2000 

χ <Γ.ϋ.·χθ Α 

15000» ΑΒΠ >2000 

χωοηοητο 

6Κ16 

Πηνειού 

0 

3 

9 

0 

0 

17 

6Κ17 

Ρεμάτων Αλμυρού-Πηλίου 

0 

1 

2 

0 

0 

10 

ΣΥΝΟΛΟ 

0 

4 

11 

0 

0 

27 








ΥΔ08 

ΕΕΛ 

ΕΕΛ χωρίς 
στοιχεία 
φορτίων 

Υφιστάμενη 
Λειτουργία 
ΕΕΛ (ΙΠ) 

Ρυπαντικά φορτία (*η/ έτος) 

ΒΟϋ 

Τ$5 

ΤΝ 

ΤΡ 

ΟΚ16 

Πηνειού 

12 

2 

271713 

309,8 

312,5 

233,7 

187,2 

6Κ17 

Ρεμάτων Αλμυρού-Πηλίου 

3 

0 

165000 

119,7 

320,7 

149,8 

27,4 

ΣΥΝΟΛΟ 

15 

2 

436713 

429,5 

633,2 

383,5 

214,6 


Στο ΥΔ Θεσσαλίας έχουν καταγραφεί και 20 οικισμοί <2.000 ΜΙΠ που διαθέτουν αποχετευτικό δίκτυο και 
δεν είναι συνδεδεμένοι με εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων, συνολικού πληθυσμού 24 χιλ. 
ισοδύναμων κατοίκων. 


8.1.1.2 Βιομηχανία 

Στο ΥΔ Θεσσαλίας περιοχές συγκέντρωσης της βιομηχανικής δραστηριότητας είναι η Μαγνησία και η 
Λάρισα (δίπολο Λάρισα - Βόλος), ιδίως για τις μεγαλύτερες μονάδες. Οι μικρομεσαίες παραγωγικές 
μονάδες και κυρίως οι οικογενειακές που λειτουργούν σε παραδοσιακούς κλάδους είναι διάσπαρτες σε 
όλη τη Θεσσαλία και κυρίως στις μεγάλες αστικές συγκεντρώσεις και στους οδικούς άξονες. 

Ένας μεγάλος αριθμός βιομηχανιών έχει εγκατασταθεί εντός καθορισμένων βιομηχανικών περιοχών και 
συγκεκριμένα στις ΒΙΠΕ Λάρισας και ΒΙΠΕ Βόλου (κύριο τμήμα και παράρτημα), το ΒΙΟ.ΠΑ Βόλου και τη 
ΒΙΠΕ Καρδίτσας. Η τελευταία δεν είναι οργανωμένη ως προς τις υποδομές ύδρευσης και αποχέτευσης και 
μάλιστα είναι εγκατεστημένος περιορισμένος αριθμός επιχειρήσεων. 

Από τα διαθέσιμα στοιχεία το 40% των μονάδων βρίσκεται εντός βιομηχανικών περιοχών και περίπου το 
60% στον άξονα των καλλικρατικών Δήμων Λάρισας - Κιλελέρ - Ρήγα Φεραίου - Βόλου - Αλμυρού. Για τις 
μονάδες εκτός ΒΙΠΕ, από το σύνολο των απογραφεισών μονάδων, η βιομηχανική δραστηριότητα 
εξειδικεύεται σε κλάδους μεταποίησης αγροτικών προϊόντων (κυρίως βιομηχανίες ειδών διατροφής), 
γεγονός που συνδέεται με τον έντονο αγροτικό χαρακτήρα του ΥΔ. 
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Αν και η πλειοψηφία των μονάδων βρίσκεται στη λεκάνη απορροής Πηνειού (63%), έντονη είναι η 
παρουσία της βιομηχανικής δραστηριότητας και στη λεκάνη απορροής Αλμυρού-Πηλίου. 


Σχήμα 8.1.1-1: Κατανομή βιομηχανικής δραστηριότητας στις λεκάνες απορροής 



Στο ΥΔ Θεσσαλίας έχουν καταγραφεί 21 βιομηχανίες οι οποίες υπάγονται στην Οδηγία για τον 
Ολοκληρωμένο Έλεγχο και Πρόληψη της Ρύπανσης (Οδηγία ΙΡΡΈ), εκ των οποίων οι 7 βρίσκονται εντός 
ΒΙΠΕ. Στις μονάδες αυτές περιλαμβάνονται και οι μονάδες ΙΡΡΈ που κατουσίαν δεν παράγουν υγρά 
απόβλητα, όπως η βιομηχανία παραγωγής τσιμέντου και οι κεραμοποιίες.Επιπλέον περιλαμβάνονται και 
15 εγκαταστάσεις που υπάγονται στην Οδηγία για τα ατυχήματα μεγάλης έκτασης (Οδηγία 5θνθίο), εκ των 
οποίων οι 6 βρίσκονται εντός ΒΙΠΕ. Εξ αυτών 3 υπάγονται στο ανώτερο κατώφλι και12 στο κατώτερο 
κατώφλι εφαρμογής. 


Στον επόμενο πίνακα δίνεται η κατάσταση αναφορικά με τις βιομηχανίες και τα εκτιμώμενα ρυπαντικά 
φορτία σε επίπεδο λεκάνης απορροής και σε επίπεδο βιομηχανικής δραστηριότητας. Επισημαίνεται ότι τα 
υπολογιζόμενα φορτία δεν σχετίζονται άμεσα με ρύπανση που φθάνει στα επιφανειακά υδάτινα σώματα, 
αλλά είναι ενδεικτικά μόνο του απορριπτόμενου φορτίου σε κάθε λεκάνη. 





Πίνακας 8.1.1-2: Συνκεντρωτική κατάσταση της βιομηχανικής δραστηριότητας και των εκτιμώμενων ρυπαντικών φορτίων 
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8.1.1.3 Εσταυλισμένη κτηνοτροφία 

Η εσταυλισμένη κτηνοτροφική δραστηριότητα αφορά την εκτροφή χοίρων και πουλερικών και κατά 
περίπτωση βοοειδών 1 . Στο ΥΔ Θεσσαλίας το 65% είναι μονάδες εκτροφής βοοειδών σε στεγασμένους 
χώρους και οι υπόλοιπες μονάδες εκτροφής χοίρων. Συμπεριλαμβάνεται ανάμεσά τους 1 χοιροτροφική 
μονάδα, η οποία υπάγεται στην Οδηγία για τον Ολοκληρωμένο Έλεγχο και Πρόληψη της Ρύπανσης (ΙΡΡΟ). 

Η πλειοψηφία των κτηνοτροφικών μονάδων βρίσκεται στη λεκάνη απορροής Πηνειού (84%). 

Σνήιτα 8.1.1-3: Κατανοιιή εσταυλισιιένης κτηνοτροφίας στις λεκάνες απορροής 


■ 0Β16 Πηνειού 

■ 6Κ17 Ρεμάτων Αλμυρού-Πηλίου 


Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η συγκεντρωτική κατάσταση των εκτιμώμενων ρυπαντικών φορτίων 
των εσταυλισμένων κτηνοτροφικών μονάδων. Επισημαίνεται ότι τα υπολογιζόμενα φορτία δεν σχετίζονται 
άμεσα με ρύπανση που φθάνει στα επιφανειακά υδάτινα σώματα, αλλά είναι ενδεικτικά μόνο του 
απορριπτόμενου φορτίου σε κάθε λεκάνη απορροής. 

Πίνακας 8.1.1-3: Εκτιμώμενα ρυπαντικά φορτία της εσταυλισμένης κτηνοτροφικής δραστηριότητας 



ΥΔ08 

Μονάδες 

Κατηνοροποίηση με 
βάση την πληρότητα 
στοιχείων 

Ρυπαντικά φορτία (1η/ έτος) 

Α 

Β 

ΒΟΩ 

Τ55 

ΤΝ 

ΤΡ 

6Κ16 

Πηνειού 

36 

34 

2 

4779,7 

15434,9 

1093,2 

239,4 

6Κ17 

Ρεμάτων Αλμυρού-Πηλίου 

7 

6 

1 

853,7 

2454,7 

160,5 

25,2 

ΣΥΝΟΛΟ 

43 

40 

3 

5633,4 

17889,5 

1253,7 

264,5 


ΥΔ08 

Μονάδες 

Κατηγοροποίηση με 
βάση την πληρότητα 
στοιχείων 

Ρυπαντικά φορτία (1η/ έτος) 

Α 

Β 

ΒΟΟ 

Τ55 

ΤΝ 

ΤΡ 

ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ 

28 

28 

0 

2701,1 

9772,4 

591,7 

66,3 

ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΕΙΑ 

10 

7 

3 

1569,4 

3505,8 

287,2 

70,0 

ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ 

5 

5 

0 

1363,0 

4611,4 

374,8 

128,3 

ΣΥΝΟΛΟ 

43 

40 

3 

5633,4 

17889,5 

1253,7 

264,5 


Α-Μονάδες με δεδομένα γιο εκτίμηση ρυπαντικών φορτίων (κυρίως δυναμικότητα) 

Β-Μονάδες με στοιχεία μόνο της επωνυμίας, θέσης και δραστηριότητας των μονάδων 


1 Για την εκτίμηση των πιέσεων από τη κτηνοτροφία ως σημειακή πηνή ρύπανσης λαμβάνονται υπόψη οι μεγάλες σχετικά 
μονάδες και συγκεκριμένα εκείνες που υπάγονται στην κατηγορία δραστηριοτήτων Α2 της ΚΥΑ 15393/2332/5-8-2002, όπως 
τροποποιήθηκε με το Νόμο 3698 /26-9-2008 περί ρυθμίσεων θεμάτων κτηνοτροφίας. Οι υπόλοιπες μονάδες αντιμετωπίζονται ως 
διάχυτη εκπομπή (βλ. σχετική παράγραφο). 
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8.1.1.4 Ιχθυοκαλλιέργειες 

Ο τομέας της ιχθυοκαλλιέργειας στην χώρα μας έχει αναπτυχθεί με ταχείς ρυθμούς τα τελευταία χρόνια 
και για ορισμένα είδη, οι ρυθμοί ανάπτυξης είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακοί. Στο ΥΔ Θεσσαλίας δεν 
απαντάται σημαντικός αριθμός ιχθυοκαλλιεργειών. Οι περισσότερες είναι γλυκού νερού που 
συγκεντρώνονται σχεδόν στο σύνολο στο νομό Τρικάλων. Η πλειοψηφία των μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας 
βρίσκεται στη λεκάνη απορροής Πηνειού (67%), στην οποία απαντάται σχεδόν το σύνολο των μονάδων 
γλυκού νερού. 


Σνήιια 8.1.1-3: Κατανοιιή ινθυοκαλλιέρνειας στις λεκάνες απορροής 



Ακολουθεί η συγκεντρωτική κατάσταση ως προς τα εκτιμώμενα ρυπαντικά φορτία (ΒΟΘ, ΤΝ & ΤΡ) από τις 
μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας για το χρονικό διάστημα ενός έτους για κάθε λεκάνη απορροής και για κάθε 
τύπο καλλιέργειας (αλμυρού-γλυκού νερού). 


Πίνακας 8.1.1-4: Εκτιιιώιιενα ρυπαντικά φορτία της ιχθυοκαλλιέρνειας 


ΥΔ08 

Μονάδες 

Κατηνοροποίηση με βάση 
την πληρότητα στοιχείων 

Ρυπαντικά φορτία (<η/ έτος) 

Α 

Β 

ΒΟΩ 

ΤΝ 

ΤΡ 

ΟΚ16 

Πηνειού 

6 

5 

1 

8,9 

2,2 

0,2 

6Κ17 

Ρεμάτων Αλμυρού-Πηλίου 

3 

3 

0 

302,3 

59,2 

9,3 

ΣΥΝΟΛΟ 

9 

8 

1 

311,1 

61,4 

9,5 


ΥΔ08 

Μονάδες 

Κατηνοροποίηση με βάση 
την πληρότητα στοιχείων 

Ρυπαντικά φορτία (1η/ έτος) 

Α 

Β 

ΒΟϋ 

ΤΝ 

ΤΡ 

ΑΛΜΥΡΟΥ ΝΕΡΟΥ 

3 

3 

0 

233.1 

41,4 

7,4 

ΓΛΥΚΟΥ ΝΕΡΟΥ 

6 

5 

1 

78,0 

20,0 

2,1 

ΣΥΝΟΛΟ 

9 

8 

1 

311,1 

61,4 

9,5 


Α-Μονάδες με δεδομένα νια εκτίμηση ρυπαντικών φορτίων (δυναμικότητα) 

Β-Μονάδες με στοιχεία μόνο της επωνυμίας, θέσης και δραστηριότητας των μονάδων 


8.1.1.5 Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) 

Στο ΥΔ Θεσσαλίας καταγράφονται πενήντα ένας (51) ΧΑΔΑ. Όλοι οι ΧΑΔΑ είναι κλειστοί αλλά οι 
περισσότεροι μη αποκατεστημένοι, και όλοι διαθέτουν άδεια αποκατάστασης. 13 βρίσκονται στο Νομό 
Καρδίτσας, 12 στο Νομό Λάρισας, 6 στο Νομό Μαγνησίας και 20 στο Νομό Τρικάλων. Είκοσι οκτώ από 
τους ΧΑΔΑ υπερβαίνουν σε έκταση τα 10 στρέμματα, με σημαντικότερο το ΧΑΔΑ Καλαμπάκας, που 
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καταλαμβάνει έκταση 257 στρεμμάτων. Η πλειοφηφία των ΧΑΔΑ βρίσκεται στη λεκάνη απορροής Πηνειού 
(77%). Τα εκτιμώμενα φορτία ανά λεκάνη απορροής δίνονται στον επόμενο πίνακα. 


Πίνακας 8.1.1-5: Εκτιμώμενα ρυπαντικά φορτία των ΧΑΔΑ 


ΛΑΠ 

Αριθμός 

ΧΑΔΑ 

Ρυπαντικά Φορτία (Ιη/έτος) 

ΒΟϋ 

55 

Ν 

Ρ 

Πηνειού (6816) 

44 

128 

255 

77 

64 

Αλμυρού-Πηλίου (6817) 

7 

14 

27 

8 

7 

ΣΥΝΟΛΟ 

51 

142 

282 

85 

71 


8.1.1.6 Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) 

Στο Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας (ΥΔ08) καταγράφονται τέσσερεις (4) ΧΥΤΑ σε λειτουργία (Λάρισας, 
Τρικάλων, Βόλου και Αργαλαστής). Εξ αυτών ο ΧΥΤΑ της Λάρισας εξυπηρετεί όλο το νομό, ο ΧΥΤΑ 
Τρικάλων εξυπηρετεί τους Νομούς Τρικάλων και Καρδίτσας, ο ΧΥΤΑ Βόλου εξυπηρετεί το μεγαλύτερο 
μέρος της ηπειρωτικής Μαγνησίας και ο ΧΥΤΑ Αργαλαστής λειτούργησε σχετικά πρόσφατα και εξυπηρετεί 
μεγάλο μέρος του Πηλίου. Τα επεξεργασμένα στραγγίσματα των ΧΥΤΑ Λάρισας, Τρικάλων και Βόλου, 
οδηγούνται στις αντίστοιχες ΕΕΛ, ενώ του ΧΥΤΑ Αργαλαστής ανακυκλοφορούν στο ΧΥΤΑ μετά την 
επεξεργασία. 

Πρακτικά, με την προϋπόθεση ορθής λειτουργίας, δε δημιουργούνται πιέσεις στα υδάτινα σώματα από 
τους εν λόγω ΧΥΤΑ. 

8.1.1.7 Εξορυκτική δραστηριότητα 

Στο ΥΔ Θεσσαλίας η υφιστάμενη εξορυκτική δραστηριότητα αφορά αποκλειστικά λατομικές 
εγκαταστάσεις, οι οποίες παράγουν αδρανή απόβλητα. 

Η πλειοφηφία των μονάδων βρίσκεται στη λεκάνη απορροής Πηνειού (72%). 














Σχήμα 8.1.1-4: Χάρτης Ενκαταστάσεων Επεξερνασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) 
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Σχήμα 8.1.1-5: Χάρτης βιομηχανικής δραστηριότητας 
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Σχήμα 8.1.1-6: Χάρτης εσταυλισμένων κτηνοτροφικών μονάδων 
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Σχήμα 8.1.1-7: Χάρτης ιχθυοκαλλιερνητικών μονάδων 
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Σχήμα 8.1.1-8: Χάρτης Χώρων Υνειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) & Χώρων Ανεξέλικτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) 
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Σνήιια 8.1.1-9: Χάρτης υφιστάμενης εξοουκτικής δραστηριότητας 
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8.1.1.8 Λεκάνη Πηνειού (6816) 

Μια εποπτική εικόνα της έντασης της πίεσης από τις σημειακές πηνές ρύπανσης δίνεται στον ακόλουθο 
πίνακα, ο οποίος συνοδεύεται με τα κριτήρια αξιολόγησης. Η ένταση της πίεσης διακρίνεται σε υψηλή (Η), 
μέση (Μ) και χαμηλή ή μηδενική (Ι_). Στον πίνακα σημειώνονται μόνο τα σώματα που έχουν έστω και μία 
δραστηριότητα με μέση ή υψηλή ένταση πίεσης. 


Πίνακας 8.1.1-6: Υδάτινα σώματα που έγουν έστω αία δραστηριότητα ιιε μέση ή υφηλή ένταση πίεσης από 

οηιιειακές πηνές ρύπανσης στη Λεκάνη Πηνειού (6Κ16) 


ΛΑΠ 

Κωδικός ΥΣ 

Όνομα ΥΣ 

Κατηγορία 

ΥΣ 

ΕΕΛ 

Βιομηχανικές 

μονάδες 

ΒΙΠΕ 

Εσταυλισμένες 

κτηνοτροφικές 

μονάδες 

Ιχθυο¬ 

καλλιέργειες 

Μεταλλεία 

ΧΑΛΑ 

ΟΡ16 

(3Ρ0816Ι.000000002Η 

ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ 

ΚΑΡΛΑΣ 

1 

ί 

Μ 

ί 

Μ 

ί 

ί 

ί 

ΟΡ16 

ΟΡ08161.000000003 Η 

ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ 

ΣΜΟΚΟΒΟΥ 

1 

ί 

ί 

ί 

ί 

ί 

ί 

1 

ΟΡ16 

6Ρ0816Ρ000000062Α 

1Τ 

ρ 

ί 

Η 

ί 

1 

ί 

ί 

ί 

ΟΡ16 

6Β0816Ρ000000064Α 

7Τ 

ρ 

ί 

Μ 

ί 

Μ 

ί 

ί 

ί 

ΟΡ16 

ΟΡ0816Ρ000000163Ν 

ΆΜΥΡΟΣ Π. 

ρ 

ί 

Μ 

ί 

Μ 

ί 

ί 

ί 

ΟΡ16 

6Ρ0816Ρ000101001Ν 

ΖΗΛΙΑΝΑ Π. 

ρ 

ί 

ί 

ί 

ί 

ί 

ί 

Μ 

6Ρ16 

6Ρ0816Ρ000200003Ν 

ΠΗΝΕΙΟΣ Π. 2 

Ρ 

ι 

Μ 

ί 

ί 

ί 

ί 

1 

ΟΡ16 

(3Ρ0816Ρ000200004Ν 

ΠΗΝΕΙΟΣ Π. 3 

Ρ 

ι 

Η 

ί 

ί 

ί 

ί 

Μ 

ΟΡ16 

(3Ρ0816Ρ000200015Ν 

ΠΗΝΕΙΟΣ Π. 5 

Ρ 

Μ 

Η 

ί 

Μ 

ί 

ί 

1 

ΟΡ16 

ΟΡ0816Ρ000200017Η 

ΠΗΝΕΙΟΣ Π. 6 

Ρ 

1 

Η 

ί 

ί 

ί 

ί 

1 

ΟΡ16 

6Ρ0816Ρ000200020Ν 

ΠΗΝΕΙΟΣ Π. 8 

Ρ 

ί 

Μ 

ί 

ί 

ί 

ί 

ί 

ΟΡ16 

6Ρ0816Ρ000200022Ν 

ΠΗΝΕΙΟΣ Π. 10 

Ρ 

ί 

Η 

ί 

Μ 

ί 

ί 

Μ 

ΟΡ16 

6Ρ0816Ρ000200039Ν 

ΠΗΝΕΙΟΣ Π. 11 

Ρ 

ί 

Μ 

ί 

ί 

Μ 

ί 

ί 

ΟΡ16 

ΟΡ0816Ρ000200053Ν 

ΠΗΝΕΙΟΣ Π. 12 

Ρ 

Μ 

Η 

ί 

Μ 

Μ 

ί 

Η 

ΟΡ16 

ΟΡ0816Ρ000200056Ν 

ΊΩΝ Π. 1 

Ρ 

ί 

Μ 

ί 

ί 

ί 

ί 

ί 

6Κ16 

ΟΡ0816Ρ000201002Ν 

ΠΗΝΕΙΟΣ Π. 1 

Ρ 

ί 

Μ 

Η 

ί 

ί 

ί 

1 

ΟΡ16 

(3Ρ0816Ρ000202006Ν 

ΤΙΤΑΡΗΣΙΟΣ Π. 1 

Ρ 

ί 

Η 

ί 

Μ 

ί 

ί 

1 

ΟΡ16 

ΟΡ0816Ρ000202007Ν 

ΤΙΤΑΡΗΣΙΟΣ Π. 2 

Ρ 

ί 

Η 

ί 

Μ 

ί 

ί 

Η 

ΟΡ16 

ΟΡ0816Ρ000202013Ν 

ΤΙΤΑΡΗΣΙΟΣ Π. 3 

Ρ 

ί 

Μ 

ί 

Μ 

ί 

ί 

Μ 

ΟΡ16 

6Ρ0816Ρ000202014Ν 

ΤΙΤΑΡΗΣΙΟΣ Π. 4 

Ρ 

ί 

ί 

ί 

ί 

ί 

ί 

Μ 

ΟΡ16 

ΟΡ0816Ρ000202108Ν 

ΣΜΟΛΙΩΤΙΚΟ Ρ. 

Ρ 

1 

ί 

ί 

Μ 

ί 

ί 

ί 

ΟΡ16 

ΟΡ0816Ρ000202209Ν 

ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΙ Ρ. 

Ρ 

1 

ί 

ί 

Μ 

ί 

ί 

ί 

6Ρ16 

ΟΡ0816Ρ000202310Ν 

ΕΛΑΣΣΟΝΙΤΙΚΟΣ Π. 

Ρ 

1 

Η 

ί 

Μ 

1 

ί 

Η 

6Ρ16 

6Ρ0816Ρ000202512Ν 

ΤΙΤΑΡΗΣΙΟΣ Π. - 

ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ 

ΛΙΑΝΟΠΟΤΑΜΟΣ 

Ρ 

1 

Μ 

ί 

Μ 

1 

ί 

1 

ΟΡ16 

ΟΡ0816Ρ000204018Η 

ΚΟΥΣΜ ΠΑΣΑΝ ΙΩΤΙΚΟ 

Ρ. 1 

Ρ 

1 

Η 

ί 

Μ 

1 

ί 

1 

ΟΡ16 

(3Ρ0816Ρ000204019Ν 

ΚΟΥΣΜ ΠΑΣΑΝ ΙΩΤΙ ΚΟ 

Ρ. 2 

Ρ 

1 

Μ 

ί 

ί 

1 

ί 

ι 

ΟΡ16 

6Ρ0816Ρ000206023Ν 

ΕΝΙΠΕΥΣ Π. 1 

Ρ 

1 

Η 

ί 

Μ 

1 

ί 

ί 

ΟΡ16 

ΟΡ0816Ρ000206036Ν 

ΕΝΙΠΕΥΣ Π. 2 

Ρ 

1 

Μ 

ί 

ί 

1 

ί 

Η 

ΟΡ16 

(3Β0816Ρ000206037Ν 

ΕΝΙΠΕΥΣ Π. 3 

Ρ 

1 

1 

ί 

Μ 

1 

ί 

Μ 
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ΛΑΠ 

Κωδικός ΥΣ 

Όνομα ΥΣ 

Κατηγορία 

ΥΣ 

ΕΕΛ 

Βιομηχανικές 

μονάδες 

ΒΙΠΕ 

Εσταυλισμένες 

κτηνοτροφικές 

μονάδες 

Ιχθυο¬ 

καλλιέργειες 

Μεταλλεία 

ΧΑΔΑ 

0Ρ16 

6Ρ0816Ρ000206038Ν 

ΕΝΙΠΕΥΣ Π. 4 

Ρ 

ι_ 

Μ 

ί 

ί 

ί 

ί 

Μ 

0Ρ16 

6Ρ0816Ρ000206124Ν 

ΚΑΛΕΝΤΖΗΣ Π. 1 

Ρ 

Μ 

Η 

ί 

ί 

ί 

ί 

1 

0Ρ16 

6Ρ0816Ρ000206125Ν 

ΚΑΛΕΝΤΖΗΣ Π. 2 

Ρ 

Ι_ 

Η 

ί 

Η 

ί 

ί 

Η 

0Ρ16 

6Ρ0816Ρ000206226Ν 

ΣΟΦΑΔΙΤΗΣ Π. 1 

ρ 

ί 

Μ 

Η 

ί 

ί 

ί 

Μ 

0Ρ16 

6Ρ0816Ρ000206227Ν 

ΦΑΡΣΑΛΙΩΤΗΣ Π. 1 

ρ 

1 

I. 

ί 

ί 

ί 

ί 

Μ 

0Ρ16 

6Ρ0816Ρ000206228Ν 

ΜΑΚΡΥΡΕΜΜΑ 

ρ 

ί 

Μ 

ί 

ί 

ί 

ί 

1 

0Ρ16 

ΟΡ0816Ρ000206229Ν 

ΦΑΡΣΑΛΙΩΤΗΣ Π. 2 

ρ 

ί 

Η 

ί 

ί 

ί 

ί 

Η 

0Ρ16 

6Ρ0816Ρ000206230Ν 

ΣΟΦΑΔΙΤΗΣ Π. 2 

ρ 

ί 

1 

ί 

ί 

ί 

ί 

Μ 

0Ρ16 

6Ρ0816Ρ000206231Η 

ΣΟΦΑΔΙΤΗΣ Π. 3 

ρ 

Ι_ 

Μ 

ί 

ί 

ί 

ί 

1 

0Ρ16 

ΘΡ0816Ρ000206233Ν 

ΤΣΑΤΣΟΡΡΕΜΑ 

ρ 

ί 

1 

ί 

ί 

ί 

ί 

Μ 

0Ρ16 

ΟΡ0816Ρ000206235Α 

ΤΑΦΡΟΣ ΞΥΝΙΑΔΑΣ 

Ρ 

ί 

Μ 

ί 

ί 

ί 

ί 

1 

0Ρ16 

ΟΡ0816Ρ000208040Ν 

ΜΕΓΑ ΡΕΜΑ 1 

Ρ 

ί 

Μ 

ί 

Μ 

ί 

ί 

Η 

0Ρ16 

ΟΡ0816Ρ000208041Ν 

ΜΕΓΑ ΡΕΜΑ 2 

Ρ 

ί 

Μ 

ί 

ί 

ί 

ί 

Μ 

0Ρ16 

6Ρ0816Ρ000210042Ν 

ΛΗΘΑΙΟΣ Π. 1 

Ρ 

Μ 

Η 

ί 

Μ 

ί 

ί 

Η 

0Ρ16 

6Ρ0816Ρ000210045Η 

ΛΗΘΑΙΟΣ Π. 2 

Ρ 

ί 

Η 

ί 

ί 

ί 

ί 

1 

0Ρ16 

6Ρ0816Ρ000210046Ν 

ΛΗΘΑΙΟΣ Π. 3 

Ρ 

ί 

Μ 

ί 

ί 

ί 

ί 

Μ 

0Ρ16 

6Ρ0816Ρ000210047Ν 

ΛΗΘΑΙΟΣ Π. 4 

Ρ 

ί 

Η 

ί 

Μ 

ί 

ί 

Η 

0Ρ16 

6Ρ0816Ρ000210143Ν 

ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ Π. 

Ρ 

ί 

Μ 

ί 

ί 

ί 

ί 

Μ 

6Κ16 

ΟΡ0816Ρ000210144Ν 

ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ Π. - 

ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ 

Ρ 

ί 

Μ 

ί 

ί 

ί 

ί 

1 

0Ρ16 

ΟΡ0816Ρ000212048Ν 

ΠΑΜΙΣΟΣ Π. 1 

Ρ 

ί 

Η 

ί 

Μ 

ί 

ί 

Η 

0Ρ16 

ΟΡ0816Ρ000214050Ν 

ΔΥΤΙΚΗ ΚΟΙΤΗ 

ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

Ρ 

ί 

Η 

ί 

ί 

ί 

ί 

Μ 

0Ρ16 

6Ρ0816Ρ000216051Ν 

ΠΟΡΤΑΙΚΟΣ Π. 1 

Ρ 

ί 

Η 

ί 

Μ 

Μ 

ί 

Μ 

0Ρ16 

ΟΡ0816Ρ000216052Ν 

ΠΟΡΤΑΙΚΟΣ Π. 2 

Ρ 

ί 

ί 

ί 

ί 

ί 

ί 

Μ 

0Ρ16 

6Ρ0816Ρ000218054Ν 

ΜΑΛΑΚΑΣΙΩΤΙΚΟ Ρ. 

Ρ 

ί 

Μ 

ί 

ί 

Μ 

ί 

Η 

0Ρ16 

ΟΡ0816Ρ000218155Ν 

ΚΑΕΙΝΟΒΙΤΙΚΟΣ Π. 

Ρ 

ί 

Μ 

ί 

ί 

ί 

ί 

Μ 

0Ρ16 

6Ρ0816Ρ000222058Ν 

ΓΚΡΕΜΟΣ Ρ. 

Ρ 

ί 

1 

ί 

ί 

ί 

ί 

Μ 



Κεντρικό τμήμα 









0Ρ16 

ΟΡ081600Θ02Ν 

ακτών Θεσσαλίας 
(Δέλτα Πηνειού) 


ί 

1 

ί 

ί 

Μ 

ί 

1 


Κριτήριο 

Υψηλή 

Μεσαία 

Χαμηλή 

ΕΕΛ 

Ν>150.000 

Ν>=10.000 

Ν<10.000 

Βιομηχανικές μονάδες 

Ν>=5 

1<=Ν<5 

Ν=0 

ΒΙΠΕ 

Ν>=1 

- 

Ν=0 

Εσταυλισμένες κτηνοτροφικές μονάδες 

Ν>=5 

1<=Ν<5 

Ν=0 

Ιχθυοκαλλιέργειες 

Ν>=3 

1<=Ν<3 

Ν=0 

Αριθμός μεταλλείων 

Ν>=1 

- 

Ν=0 

Αριθμός ΧΑΔΑ 

Ν>=2 

Ν=1 

Ν=0 
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8.1.1.9 Λεκάνη Ρεμάτων Αλμυρού-Πηλίου (6Κ17) 

Μια εποπτική εικόνα της έντασης της πίεσης από τις σημειακές πηγές ρύπανσης δίνεται στον ακόλουθο 
πίνακα, με τα κριτήρια αξιολόγησης της παραγράφου 8.1.1.8 


Πίνακας 8.1.1-7: Υδάτινα σώματα που έχουν έστω μία δραστηριότητα με μέση ή υφηλή ένταση πίεσης από 

σημειακές πηνές ρύπανσης στη Λεκάνη Αλιιυρού-Πηλίου ί(ΒΚ17) 


ΛΑΠ 

Κωδικός ΥΣ 

Όνομα ΥΣ 

Κατηγορία 

ΥΣ 

ΕΕΛ 

Βιομηχανικές 

μονάδες 

ΒΙΠΕ 

Εσταυλισμένες 

κτηνοτροφικές 

μονάδες 

Ιχθυο- 

καλλιέργειες 

Μεταλλεία 

ΧΑΔΑ 

0Κ17 

(3Κ0817Κ000301066Ν 

ΠΟΥΡΙ Ρ. 

Κ 

Ι_ 

Ι_ 

Ι_ 

ί 

ί 

1 

Μ 

6Κ17 

(3Κ0817Κ000701068Ν 

ΛΑΧΑΝΟΡΡΕΜΑ 

Κ 

Ι_ 

Η 

Ι_ 

Μ 

ί 

1 

1 

0Κ17 

6Κ0817Κ000901069Ν 

ΧΟΛΟΡΕΜΜΑ 

κ 

Ι_ 

Μ 

ί 

ί 

ί 

ι 

1 

0Κ17 

6Κ0817Κ001101070Ν 

ΞΕΡΙΑΣ ΑΛΜΥΡΟΥ Ρ. 

κ 

Ι_ 

Η 

Ι_ 

Μ 

ί 

ι 

Μ 

0Κ17 

6Κ0817Κ001301071Ν 

ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΜΑ Ρ. 

κ 

Ι_ 

Μ 

ί 

ί 

ί 

ί 

ί 

0Κ17 

6Κ0817Κ001501072Ν 

ΞΗΡΟΡΕΜΜΑΡ. 

κ 

Ι_ 

Η 

ί 

ί 

ί 

ι 

Μ 

0Κ17 

6Κ081700006Ν 

Παγασητικός 

Κόλπος 


Ι_ 

Μ 

ί 

ί 

Μ 

ι 

ί 

0Κ17 

68081700007Η 

Όρμος Βόλου 


Μ 

Η 

Η 

ί 

ί 

ί 

ί 


8.1.2 ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΠΗΓΕΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 

Οι μη σημειακές ή διάχυτες πηγές ρύπανσης των επιφανειακών υδατίνων σωμάτων, σχετίζονται με 
απορροές ρυπαντικών φορτίων, κυρίως θρεπτικών από την αγροτική δραστηριότητα, την κτηνοτροφία και 
τα αστικά υγρά απόβλητα από οικισμούς που δεν εξυπηρετούνται από δίκτυα αποχέτευσης και κεντρικές 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων. 

Συναξιολογώντας τις ποσοτικές εκτιμήσεις για κάθε λεκάνη απορροής ποταμού προκύπτει το συμπέρασμα 
ότι οι επιφανειακές απορροές από τις καλλιεργούμενες εκτάσεις και την κτηνοτροφία συνεισφέρουν 
σημαντικά στα ρυπαντικά φορτία. Ειδικότερα, το οργανικό φορτίο και το φορτίο αζώτου λόγω της 
κτηνοτροφικής δραστηριότητας είναι πάνω από το 90% και 60% αντίστοιχα, ενώ μεγαλύτερη είναι η 
επίδραση του φορτίου φωσφόρου λόγω της γεωργικής δραστηριότητας (περίπου 70%). 


Πίνακας 8.1.2-1: Συνολικό ετήσιο φορτίο που απορρέει επιφανειακά στο ΥΔ 08 



6Κ16 

6Κ17 

Σύνολο 

ΒΟΡ Κβ/υγ 

Αστικά 

861.633 

19.614 

881.247 

Κτηνοτροφία 

11.124.422 

734.952 

11.859.374 

Ν Κ§/γΓ 

Αστικά 

246.181 

5.604 

251.785 

Κτηνοτροφία 

3.998.866 

242.407 

4.241.273 

Γεωργία 

2.103.842 

113.587 

2.217.429 

Ρ Ι<β/υγ 

Αστικά 

8.248 

215 

8.463 

Κτηνοτροφία 

156.395 

9.831 

166.226 

Γεωργία 

372.218 

22.167 

394.385 


Οι περιοχές που επηρεάζονται σε μεγαλύτερο βαθμό από τις διάχυτες πηγές ρύπανσης εντοπίζονται στην 
Λεκάνη του Πηνειού (Πηνειός, Ενιπέας, Καλέντζης, Ληθαίος, Πάμισος, Μέγα Ρέμα, Δυτική Κοίτη Τρικάλων 
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Σοφαδίτης, τάφρος 7Τ, Φαρσαλιώτης) και στην Λεκάνη Αλμυρού-Πηλίου (-εριάς Αλμυρού, Χολόρεμμα, 
Πλατανόρεμμα). 

Αξίζει, να σημειωθεί πως το ορνανικό φορτίο οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στην κτηνοτροφική 
δραστηριότητα, του αζώτου μοιράζεται μεταξύ της νεωρνίας και της κτηνοτροφίας και του φωσφόρου σε 
μεναλύτερο βαθμό στην νεωρνία. 


Σχήιια 8.1.2-1: Εκτίμηση ρυπαντικών φορτίων από διάγυτες πηνεο ρύπανσης σε κάθε ΛΑΠ 
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Στους ακόλουθους χάρτες παρουσιάζεται το εκτιμώμενο φορτίο διάχυτων ρύπων που 
επιφανειακά στα ΥΣ. 


απορρέει 







Σχήμα 8.1.Ζ-Ζ: Συνολικό ετήσιο Ορνανικό φορτίο (ΒΟΡ) που απορρέει επιφανειακά ΥΣ 
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Σχήμα 8.1.2-3: Συνολικό ετήσιο φορτίο Ολικού Αζώτου (Ν) που απορρέει επιφανειακά ΥΣ 
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Σχήμα 8.1.2-4: Συνολικό ετήσιο φορτίο Ολικού φωσφόρου (Ρ) που απορρέει επιφανειακά ΥΣ 
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Η σημασία και η ένταση της πίεσης ως αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις διάχυτες 
πηγές ρύπανσης σε επίπεδο υπολεκάνης, μπορεί να συσχετισθεί με την συνεισφορά των ρυπαντικών 
φορτίων σε όρους συγκέντρωσης (πι§/1), η οποία ισοδυναμεί με τη συγκέντρωση που μεταφέρεται στα 
υδάτινα σώματα μέσω της επιφανειακής απορροής της αντίστοιχης υπολεκάνης. Ως δείκτης σημαντικής 
πίεσης μπορεί καταρχήν να οριστεί το κατώφλι των 10 ιη§ ΒΟΡ/Ι, 10 πί§ Ν/Ι και 1 γπ§ Ρ/Ι τιμές που 
αντιστοιχούν σε ποιότητα τριτοβάθμια επεξεργασμένων λυμάτων, κατάλληλων για απεριόριστη 
επαναχρησιμοποίηση. Επιπρόσθετα τα όρια αυτά βρίσκονται σε συμφωνία με τα θεσμοθετημένα όρια 
εκπομπής για την περίπτωση του ποταμού Ασωπού (ΦΕΚ 749Β/2010, Παράρτημα Β, Πίν. 6) 

Ο υπολογισμός των μέγιστων συγκεντρώσεων ΒΟΩ και θρεπτικών έγινε λαμβάνοντας υπόψη τη μηνιαία 
κατανομή της βροχόπτωσης στο υδατικό διαμέρισμα και συνεπώς και της επιφανειακής απορροής και την 
παραδοχή ισοκατανομής των φορτίων λόγω της κτηνοτροφικής δραστηριότητας και των αστικών 
αποβλήτων και εποχιακής κατανομής του οφειλόμενου φορτίου λόγω των καλλιεργειών και ειδικότερα 
40% την περίοδο Οκτώβριος-Απρίλιος και 60% την περίοδο Μάιος- Σεπτέμβριος. 

Ως αποτέλεσμα, στο Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας, οι εκτιμώμενες συγκεντρώσεις θρεπτικών στις 
απορροές των υπολεκανών, που υπερβαίνουν τις οριακές τιμές οργανικού άνθρακα, αζώτου και 
φωσφόρου παρουσιάζονται στα ακόλουθα σχήματα. 

Σχήμα 8.1.2-5: Συγκέντρωση ΒΟΡ στις επιφανειακές απορροές για κάθε κατηγορία διάχυτης πηγής ρύπανσης στο 

Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας 



Σχήμα 8.1.2-6: Συνκέντρωση αζώτου στις επιφανειακές απορροές νια κάθε κατηνοοία διάχυτης πηνήί ρύπανσης 

ατο Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας 
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Σνήιια 8.1.2-7: Συνκέντρωση φωσφόρου στις επιφανειακές απορροές νια κάθε κατηνορία διάχυτης πηνής 

ρύπανσης στο Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας 


1.8 



8.1.2.1 Λεκάνη Πηνειού (6Κ16) 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα υδάτινα σώματα στα οποία παρατηρείται υπέρβαση της 
εκτιμώμενης συγκέντρωσης μίας ή περισσοτέρων εκ των παραμέτρων του οργανικού άνθρακα, του 
αζώτου και φωσφόρου. Ως δείκτης σημαντικής πίεσης ορίζεται το κατώφλι των 10 ιτι§ ΒΟΩ/Ι, 10 ιτι§ Ν/Ι και 
1 αι§ Ρ/Ι. 


Πίνακας 8.1.2-2: Υδάτινα σώματα ιιε ιιεσαία έως πολύ σηιιαντική ένταση πίεσης από διάχυτες πηνές ρύπανσης 

(υπέρβαση έστω αία εκ των παραιιέτρων του ορνανικού άνθρακα, του αζώτου και φωσφόρου) στη Λεκάνη 

Πηνειού (ΟΚ16) 


ΛΑΠ 

Κωδικός υδάτινου σώματος 

Όνομα 

ΒΟϋ γπβ/Ι 

Ν ΓΠβ/Ι 

Ρ ιτιβ/Ι 

0816 Πηνειού 

0808168000202108Ν 

ΣΜΟΛΙΩΤΙΚΟ Ρ. 

95,18 

28,60 

0,73 

0816 Πηνειού 

6808161000000001Η 

ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ 

ΑΡΓΎΡΟΠΟΥΛΙΟΥ 

62,63 

24,59 

1,49 

0816 Πηνειού 

0808168000216051Ν 

ΠΟΡΤΑΙΚΟΣ Π. 1 

41,31 

14,60 

1,15 

0816 Πηνειού 

0808168000210046Ν 

ΛΗΘΑΙΟΣ Π. 3 

37,75 

13,99 

0,91 

0816 Πηνειού 

0808168000200015Ν 

ΠΗΝΕΙΟΣ Π. 5 

36,50 

19,07 

1,53 

0816 Πηνειού 

0808168000210144Ν 

ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ Π. - ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ 

34,64 

11,64 

0,52 

0816 Πηνειού 

0808168000202209Ν 

ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΙ Ρ. 

32,68 

12,70 

0,62 

0816 Πηνειού 

0808168000202006Ν 

ΤΙΤΑΡΗΣΙΟΣ Π. 1 

25,84 

12,20 

0,87 

0816 Πηνειού 

0808168000200004Ν 

ΠΗΝΕΙΟΣ Π. 3 

25,14 

12,93 

1,04 

0816 Πηνειού 

0808168000212048Ν 

ΠΑΜΙΣΟΣ Π. 1 

23,33 

12,45 

1,47 

0816 Πηνειού 

0808168000200005Ν 

ΠΗΝΕΙΟΣ Π. 4 

21,52 

11,39 

0,54 

0816 Πηνειού 

0808168000206124Ν 

ΚΑΛΕΝΤΖΗΣ Π. 1 

19,19 

11,34 

1,32 

0816 Πηνειού 

0808168000210047Ν 

ΛΗΘΑΙΟΣ Π. 4 

18,89 

8,04 

0,58 

0816 Πηνειού 

0808168000200021Ν 

ΠΗΝΕΙΟΣ Π. 9 

18,11 

7,72 

0,60 

0816 Πηνειού 

0808168000202310Ν 

ΕΛΑΣΣΟΝΙΤΙΚΟΣ Π. 

18,05 

9,06 

0,62 

0816 Πηνειού 

0808161000000002Η 

ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΚΑΡΛΑΣ 

17,69 

9,11 

0,77 

0816 Πηνειού 

0808168000200053Ν 

ΠΗΝΕΙΟΣ Π. 12 

17,15 

7,41 

0,58 

0816 Πηνειού 

0808168000202007Ν 

ΤΙΤΑΡΗΣΙΟΣ Π. 2 

16,99 

7,95 

0,55 

0816 Πηνειού 

0808168000200039Ν 

ΠΗΝΕΙΟΣ Π. 11 

16,95 

10,24 

1,33 

0816 Πηνειού 

0808168000210042Ν 

ΛΗΘΑΙΟΣ Π. 1 

16,79 

9,74 

1,21 
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ΛΑΠ 

Κωδικός υδάτινου σώματος 

Όνομα 

ΒΟϋ γπβ/Ι 

Ν γπ§/Ι 

Ρ ιτιβ/Ι 

6816 Πηνειού 

6808168000210143Ν 

ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ Π. 

15,24 

6,09 

0,35 

6816 Πηνειού 

6808168000206023Ν 

ΕΝΙΠΕΥΣ Π. 1 

14,67 

10,31 

1,11 

6816 Πηνειού 

6808168000208041Ν 

ΜΕΓΑ ΡΕΜΑ 2 

14,24 

8,32 

0,90 

6816 Πηνειού 

6808168000208040Ν 

ΜΕΓΑ ΡΕΜΑ 1 

14,11 

10,74 

1,40 

6816 Πηνειού 

6808168000202512Ν 

ΤΙΤΑΡΗΣΙΟΣ Π. - ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ 

ΛΙΑΝΟΠΟΤΑΜΟΣ 

14,00 

9,17 

0,83 

6816 Πηνειού 

6808168000214050Ν 

ΔΥΤΙΚΗ ΚΟΙΤΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

12,85 

10,32 

1,52 

6816 Πηνειού 

6808168000224059Ν 

ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ 

12,58 

4,08 

0,17 

6816 Πηνειού 

6808168000212049Ν 

ΠΑΜΙΣΟΣ Π. 2 

12,54 

5,00 

0,42 

6816 Πηνειού 

6808168000202014Ν 

ΤΙΤΑΡΗΣΙΟΣ Π. 4 

12,44 

6,91 

0,46 

6816 Πηνειού 

6808168000206231Η 

ΣΟΦΑΔΙΤΗΣ Π. 3 

12,29 

5,30 

0,18 

6816 Πηνειού 

6808168000200056Ν 

ΊΩΝ Π. 1 

11,47 

5,20 

0,30 

6816 Πηνειού 

6808168000200022Ν 

ΠΗΝΕΙΟΣ Π. 10 

11,24 

7,88 

0,87 

6816 Πηνειού 

6808168000202411Ν 

ΞΕΡΙΑΣ Ρ. 

10,90 

5,50 

0,38 

6816 Πηνειού 

6808168000206037Ν 

ΕΝΙΠΕΥΣ Π. 3 

10,87 

10,03 

1,16 

6816 Πηνειού 

6808168000216052Ν 

ΠΟΡΤΑΙΚΟΣ Π. 2 

10,43 

4,20 

0,27 

6816 Πηνειού 

6808168000222058Ν 

ΓΚΡΕΜΟΣ Ρ. 

10,05 

5,82 

0,41 

6816 Πηνειού 

6808168000000064Α 

7Τ 

8,60 

9,70 

1,23 

6816 Πηνειού 

6808168000206230Ν 

ΣΟΦΑΔΙΤΗΣ Π. 2 

8,02 

9,30 

1,13 

6816 Πηνειού 

6808168000206226Ν 

ΣΟΦΑΔΙΤΗΣ Π. 1 

7,57 

9,05 

1,24 

6816 Πηνειού 

6808168000206227Ν 

ΦΑΡΣΑΛΙΩΤΗΣ Π. 1 

7,43 

10,47 

1,33 

6816 Πηνειού 

6808168000204018Η 

ΚΟΥΣΜΠΑΣΑΝ1ΩΤΙΚΟ Ρ. 1 

6,95 

9,24 

1,19 

6816 Πηνειού 

6808168000206228Ν 

ΜΑΚΡΥΡΕΜΜΑ 

5,98 

8,96 

1,16 

6816 Πηνειού 

6808168000200020Ν 

ΠΗΝΕΙΟΣ Π. 8 

5,31 

9,07 

1,19 

6816 Πηνειού 

6808168000000062Α 

1Τ 

4,90 

8,54 

1,21 

6816 Πηνειού 

6808168000206036Ν 

ΕΝΙΠΕΥΣ Π. 2 

4,73 

7,46 

1,05 

6816 Πηνειού 

6808168000204019Ν 

ΚΟΥΣΜ Π ΑΣΑΝ 1 ΩΤΙ ΚΟ Ρ. 2 

3,81 

9,62 

1,19 


8.1.2.2 Λεκάνη Ρεμάτων Αλμυρού-Πηλίου (6Κ17) 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα υδάτινα σώματα στα οποία παρατηρείται υπέρβαση της 
εκτιμώμενης συγκέντρωσης μίας ή περισσοτέρων εκ των παραμέτρων του οργανικού άνθρακα, του 
αζώτου και φωσφόρου. Ως δείκτης σημαντικής πίεσης ορίζεται το κατώφλι των 10 ιη§ ΒΟΩ/Ι, 10 γπ§ Ν/Ι και 
1 πι§ Ρ/Ι. 


Πίνακας 8.1.2-3: Υδάτινα σώιιατα ιιε μεσαία έως πολύ σημαντική ένταση πίεσης από διάγυτες πηνές ρύπανσης 

ίυπέρβαοη έστω ιιία εκ των παραμέτρων του οργανικού άνθρακα, του αζώτου και φωσφόρου) οτη Λεκάνη 

Ρεμάτων Αλιιυρού-Πηλίου (6Κ17) 


ΛΑΠ 

Κωδικός υδάτινου σώματος 

Όνομα 

ΒΟϋ γπβ/Ι 

Ν ΓΠβ/Ι 

Ρ ιτιβ/Ι 

6817 Αλμυρού- 
Πηλίου 

6808178001101070Ν 

ΞΕΡΙΑΣ ΑΛΜΥΡΟΥ Ρ. 

19,96 

6,84 

0,51 

6817 Αλμυρού- 
Πηλίου 

6808178000901069Ν 

ΧΟΛΟΡΕΜΜΑ 

16,07 

9,70 

0,98 

6817 Αλμυρού- 
Πηλίου 

6808178001301071Ν 

ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΜΑ Ρ. 

14,13 

4,98 

0,31 
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ΛΑΠ 

Κωδικός υδάτινου σώματος 

Όνομα 

ΒΟϋ γπβ/Ι 

Ν ΓΠβ/Ι 

Ρ ΓΠβ/Ι 

(3Κ17 Αλμυρού- 
Π ήλιου 

6Κ0817Κ000701068Ν 

ΛΑΧΑΝΟΡΡΕΜΑ 

4,67 

7,46 

1,07 


8.1.3 ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΥΔΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΥΔΑΤΙΝΑ ΣΩΜΑΤΑ 

Οι χρήσεις νερού διακρίνονται στην ύδρευση και τον τουρισμό, που αφορούν πόσιμο νερό, την άρδευση, 
την κτηνοτροφία και τη βιομηχανία. Η σημαντικότερη ζήτηση αντιστοιχεί στις αρδεύσεις και, κατά δεύτερο 
λόνο, το πόσιμο νερό. Οι ζητήσεις της βιομηχανίας και της κτηνοτροφίας είναι πολύ μικρότερες. Στον 
πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι εκτιμήσεις για τη ζήτηση νερού στο Υδατικό Διαμέρισμα 
Θεσσαλίας. 


Πίνακας 8.1.3-1: Ετήσια ζήτηση νερού 


Χρήση 

Ετήσια ζήτηση σε εκατομμύρια κυβικά μέτρα 

Άρδευση για το σύνολο των αρδεύσιμων εκτάσεων 2 

2.001 

Άρδευση για τις εκτάσεις που αρδεύτηκαν το 2007 2 

1.200 

Πόσιμο νερό (ύδρευση και τουρισμός) 

91 


Σχήμα 8.1.3-1: Κατανομή ζήτησης νερού 



Αρδευθείσες Εκτάσεις 
(2007) 91,4% 


Επιπλέον των παραπάνω χρήσεων, εξαιρετικά σημαντική είναι η απαίτηση σε νερό για τη διατήρηση και 
βελτίωση του περιβάλλοντος. Οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις αφορούν τόσο τα επιφανειακά νερά για την 
προστασία ή και βελτίωση των οικοσυστημάτων των ποταμών και λιμνών όσο και τα υπόγεια νερά με 
στόχο τη διατήρηση μιας καλής, από πλευράς ποσοτικής και ποιοτικής, κατάστασης. 

Η εξέταση των ισοζυγίων στις διαχεριστικές λεκάνες της Θεσσαλίας έχει οδηγήσει στα παρακάτω 
συμπεράσματα ιδιαίτερα για τη ΛΑΠ Πηνειού: 

• Πολλά επιφανειακά υδάτινα σώματα βρίσκονται σε καθεστώς υπερβολικής εκμετάλλευσης. Η 
υπερεκμετάλλευση αυτή αφορά σε απολήψεις κατά την αρδευτική περίοδο, η οποία, σε μεγάλο 


2 Σχετικά με την άρδευση, παρουσιάζονται δύο μεγέθη. Το πρώτο αφορά στις δηλωμένες αρδεύσιμες εκτάσεις. Το δεύτερο 
αντιστοιχεί στις εκτάσεις και καλλιέργειες που δηλώθηκε (ΕΣΥΕ 2007) ότι αρδεύτηκαν. 



















31692 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


βαθμό, συμπίπτει και με την περίοδο χαμηλών παροχών των ποταμών. Σαν αποτέλεσμα, 
παρατηρούνται εξαιρετικά χαμηλές έως σχεδόν μηδενικές, σε ορισμένες περιπτώσεις, θερινές 
παροχές σε ποτάμια σώματα. Στις χαμηλές αυτές παροχές συμβάλλει και η υπερεκμετάλλευση 
των υπονείων νερών (υπεραντλήσεις από τα μόνιμα υπόγεια αποθέματα), δεδομένου ότι οι 
θερινές παροχές στα ποτάμια σώματα της λεκάνης Πηνειού τροφοδοτούνται από εκφορτίσεις 
υπογείων σωμάτων. 

• Οι απαιτήσεις του περιβάλλοντος δεν καλύπτονται σε ό,τι αφορά τόσο στα υπόγεια νερά όσο και 
στα επιφανειακά. Στα τελευταία, ιδιαίτερα έντονη είναι η ανεπάρκεια θερινής ροής για τη 
συντήρηση υγιών οικοσυστημάτων. 

• Η αρδευτική κατανάλωση είναι μικρότερη από τη ζήτηση. Αιτία είναι το μεγάλο κόστος σε 
περιοχές όπου η άντληση πρέπει να γίνει από μεγάλα βάθη λόγω της μείωσης των υπόγειων 
αποθεμάτων. Το αποτέλεσμα είναι η μη άρδευση ή η ελλειμματική άρδευση παραγωγικών 
εκτάσεων. 

Γενικά, στη Θεσσαλία εκτιμάται ότι, υπό τις σημερινές συνθήκες διαθεσιμότητας πόρων, δεν είναι 
δυνατόν να διατεθούν οι αναγκαίες ποσότητες νερού για την κάλυψη της αρδευτικής ζήτησης 
χωρίς μεγέθη απολήψεων επιφανειακών και υπόγειων νερών, τα οποία οδηγούν στην επιδείνωση 
της κατάστασης των σωμάτων και στη μη επίτευξη των στόχων της Οδηγίας. 

Στο γράφημα που ακολουθεί παρουσιάζονται σχηματικά οι επιμέρους συνιστώσες του ισοζυγίου 
προσφοράς και ζήτησης νερού. Με κόκκινο χρωματίζονται οι συνιστώσες που είναι έντονα ελλειμματικές. 

Σνήΐίοι 8.1.3-2: Ετήσιο ισοζύνιο προσφοράς και ζήτησης ΥΔ Θεσσαλίας 



Μία συγκεντρωτική εποπτική εικόνα του αριθμού και της κάλυψης των ποτάμιων και λιμναίων σωμάτων 
ανά κατηγορία έντασης της πίεσης απόληψης δίνεται στους πίνακες που ακολουθούν. Το ποσοστό 
κάλυψης για τα ποτάμια υδάτινα σώματα αναφέρεται επί του συνολικού μήκους των ποτάμιων υδάτων 
και για τα λιμναία υδάτινα σώματα επί της συνολικής επιφάνειας των λιμναίων υδάτων αντίστοιχα. 

Πίνακας 8.1.3-2: Εποπτική εικόνα του αριθμού και της κάλυφης ποτάιιιων σωιιάτων ανά κατηγορία έντασης 

πίεσης απάληΦης στο Υδατικά Διαμέρισμα Θεσσαλίας (ΥΔ08) 


Ένταση Απόληψης 

Αριθμός Ποτάμιων Σωμάτων 

Αμελητέα 

36 
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Χαμηλή 

0 

Μέτρια 

8 

Υψηλή 

28 


Πίνακας 8.1.3-3: Εποπτική εικόνα του αριθιιού και της κάλυφης λιμναίων σωμάτων ανά κατηνοοία έντασης 

πίεσης απόληΦης οτο Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας (ΥΔ08) 


Ένταση Απόληψης 

Αριθμός Λιμναίων Σωμάτων 

Κάλυψη (%) 

Αμελητέα 

2 

78 

Χαμηλή 

0 

0 

Μέτρια 

0 

0 

Υψηλή 

1 

22 


Στη συνέχεια της ενότητας συνοψίζονται ανά Νομό τα σημαντικότερα θέματα που εντοπίσθηκαν σε σχέση 
με τις επιπτώσεις των απολήψεων στους ποταμούς και τις λίμνες του υδατικού διαμερίσματος. 

Νομός Τρικάλων 

Οι ποταμοί που εντοπίσθηκαν στο Νόμο Τρικάλων και εκτιμάται ότι υφίστανται μέτρια απόληψη, δηλαδή 
απόληψη περίπου ίση ή ελαφρώς μεγαλύτερη από το 1/3 της ροής του ποταμού κατά τους καλοκαιρινούς 
μήνες (Ιούλιος - Σεπτέμβριος), είναι οι ακόλουθοι, με κατεύθυνση από δυτικά προς ανατολικά: 

• Το τμήμα χαμηλά στην πεδιάδα του π. Πορταϊκού, λίγο πριν τη συμβολή του με τον π. Πηνειό. 

• Το τμήμα του π. Πηνειού, λίγο πριν τη συμβολή του με τον π. Πορταϊκό. 

• Το τελευταίο τμήμα του π. Νεοχωρίτη (χαμηλά στην πεδιάδα) αμέσως πριν τη συμβολή με τον π. 
Ληθαίο. 

Ομοίως, οι ποταμοί που εκτιμάται ότι υφίστανται υψηλή απόληψη, δηλαδή μεγαλύτερη του 50% της ροής 
του ποταμού κατά τους καλοκαιρινούς μήνες (Ιούλιος - Σεπτέμβριος) είναι οι ακόλουθοι, με κατεύθυνση 
από δυτικά προς ανατολικά: 

• Το τμήμα του π. Ληθαίου από το ύψος της πόλης των Τρικάλων έως τη συμβολή του με τον π. Πηνειό. 

• Το τμήμα του π. Πηνειού αμέσως πριν τη συμβολή του με τον π. Ληθαίο (δηλαδή αμέσως πριν τη 
γνωστή θέση μέτρησης παροχών «Αλή Εφέντη»). 

Νομός Καρδίτσας 

Ο Νομός Καρδίτσας αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο καταναλωτή αρδευτικού νερού στη Θεσσαλία. Όλοι 
οι ποταμοί που φέρουν επιπτώσεις λόγω απολήψεων, εκτιμάται ότι υφίστανται υψηλή απόληψη, δηλαδή 
μεγαλύτερη του 50% της ροής του ποταμού κατά τους καλοκαιρινούς μήνες (Ιούλιος - Σεπτέμβριος) και 
είναι οι ακόλουθοι, με κατεύθυνση από δυτικά προς ανατολικά: 

• Το τμήμα του π. Πάμισου, χαμηλά στην πεδιάδα, λίγο πριν τη συμβολή με τον π. Πηνειό. 

• Ο π. Καλέντζης, από το ύψος της πόλης της Καρδίτσας έως τη συμβολή του με τον π. Ενιπέα. 

• Ο π. Σοφαδίτης από το ύψος της κωμόπολης Σοφάδων έως τη συμβολή του με τον π. Ενιπέα. 

• Ο π. Φαρσαλιώτης έως τη συμβολή του με τον π. Σοφαδίτη. 

• Το τμήμα του π. Ενιπέα που ανήκει στο Νομό Καρδίτσας, δηλαδή λίγο πριν τη συμβολή του π. Σοφαδίτη 
και έως τη συμβολή του με τον π. Πηνειό. 
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Νομός Λάρισας 

Ο Νομός Λάρισας αποτελείτο μεγαλύτερο καταναλωτή αρδευτικού νερού στη Θεσσαλία και συνεπώς έχει 
σε μήκος και τα περισσότερα ποτάμια στη Θεσσαλία που εμφανίζουν σημαντικά μειωμένη ροή λόγω 
απολήφεων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. 

Οι ποταμοί που εκτιμάται ότι υφίστανται μέτρια απόληψη, δηλαδή απόληψη περίπου ίση ή ελαφρώς 
μεγαλύτερη από το 1/3 της ροής του ποταμού κατά τους καλοκαιρινούς μήνες (Ιούλιος - 
Σεπτέμβριος),είναι οι ακόλουθοι, με κατεύθυνση από δυτικά προς ανατολικά: 

• Το τμήμα του π. Ενιπέα που ανήκει στο Νομό Λάρισας μετά τη γνωστή θέση μέτρησης παροχών 
«Αμπέλια». 

• Το πεδινό τμήμα του π. Τιταρήσιου λίγο πριν τη συμβολή του με τον π. Πηνειό. 

Οι ποταμοί που εκτιμάται ότι υφίστανται υψηλή απόληψη, δηλαδή μεγαλύτερη του 50% της ροής του 
ποταμού κατά τους καλοκαιρινούς μήνες (Ιούλιος - Σεπτέμβριος) είναι οι ακόλουθοι, με κατεύθυνση από 
δυτικά προς ανατολικά. 

• Το τμήμα του π. Πηνειού που ανήκει στο Νόμο Λάρισας και εκτείνεται έως τη γνωστή θέση μέτρησης 
παροχών «Αμυγδαλιά». 

• Το πεδινό τμήμα του ρέματος Κουσμπασανιώτικο έως τη συμβολή του με τον π. Πηνειό. 

• Το πεδινό τμήμα του π. Πηνειού, που εκτείνεται μετά τη θέση «Αμυγδαλιά» έως τις εκβολές του. 

Νομός Μαγνησίας 

Στο Νομό Μαγνησίας, στην πεδινή περιοχή του Αλμυρού και της Ν. Αγχιάλου, τα ρέματα υφίστανται 
χαμηλές απολήψεις ακόμη και τους καλοκαιρινούς μήνες, ενώ σε περιοχές του Πηλίου, όπου δεν 
υπάρχουν οργανωμένοι ΤΟΕΒ, η άρδευση γίνεται από πηγές μέσω επιφανειακών δικτύων. 

Σε ό,τι αφορά τις λίμνες που ανήκουν στο Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας, αυτές είναι όλες τεχνητές και, 
κατά συνέπεια, η απόληψη νερού αποτελεί βασικό συστατικό της λειτουργικότητάς τους. 

Η σημαντική ένταση της πίεσης απόληψης (μέτρια και υψηλή ένταση) στα ποτάμια και λιμναία σώματα 
παρατίθεται αναλυτικά ανά λεκάνη απορροής στις ακόλουθες παραγράφους. Σημειώνεται ότι στο ΥΔ 
Θεσσαλίας δεν εφαρμόζεται πίεση απόληψης σε παράκτια σώματα και δεν υφίστανται μεταβατικά 
σώματα. 





Πίνακας 8.1.3-4: Ποτάμια σώματα με σημαντική ένταση πίεσης απόληΨης (μέτρια έως υψηλή) στη Λεκάνη Πηνειού (5Κ16) 
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8.1.3.2 Λεκάνη Ρεμάτων Αλμυρού-Πηλίου (0Ρ17) 

Δεν υπάρχουν ποτάμια σώματα με σημαντική ένταση πίεσης απόληψης στη Λεκάνη Ρεμάτων Αλμυρού- 
Πηλίου. Δεν υπάρχουν λιμναία σώματα στη Λεκάνη Ρεμάτων Αλμυρού-Πηλίου. 


8.1.4 ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΟΗΣ - ΥΔΡΟΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ 

Στο Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας (ΥΔ08) προέκυψαν 8 Ιδιαιτέρως Τροποποιημένα Υδάτινα Σώματα 
(ΙΤΥΣ) και 4 Τεχνητά Υδάτινα Σώματα (ΤΥΣ) σε σύνολο 82 υδατικών σωμάτων. 

Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται μία εποπτική εικόνα του αριθμού και της κάλυψης των ΙΤΥΣ για το 
Υδατικό Διαμέρισμα της Θεσσαλίας. Το ποσοστό κάλυψης για τα λιμναία υδατικά σώματα αναφέρεται επί 
της συνολικής επιφάνειας των λιμναίων υδάτων του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας, ενώ το ποσοστό 
κάλυψης για τα ποτάμια υδατικά σώματα αναφέρεται επί του συνολικού μήκους των ποτάμιων υδάτων 
του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας. 


Πίνακας 8.1.4-1: Εποπτική εικόνα του αριθμού και της κάλυψης των ιδιαιτέρως τροποποιημένων υδατικών 

σωμάτων οτο Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας (ΥΔ08) 



Ιδιαιτέρως Τροποποιημένα Υδατικά Σώματα 

Τεχνητά Υδατικά Σώματα 

Αριθμός Υδατικών 
Σωμάτων 

Κάλυψη (%) 

Αριθμός Υδατικών 
Σωμάτων 

Κάλυψη (%) 

Λιμναία Υδατικά Σώματα 

3 

100 

0 

0 

Ποτάμια Υδατικά Σώματα 

4 

2,7 

4 

6,4 

Παράκτια Υδατικά Σώματα 

1 

3,6 

0 

0 


8.1.5 Επιπτώσεις στα επιφανειακά νερά 

Το σύνολο των ρύπων που περιέχονται σε υγρά απόβλητα μπορούν να διακριθούν, ανάλογα με την 
προέλευσή τους και τις επιπτώσεις που προκαλούν στους υδάτινους αποδέκτες, σε συμβατικούς ρύπους 
(όπως οργανική ύλη, αμμωνιακά, νιτρικά και φωσφορικά άλατα), μη συμβατικούς ρύπους (κυρίως τοξικές 
ουσίες), θερμική ρύπανση και μικροβιακή μόλυνση (με βασική προέλευση στα περιττώματα ανθρώπων 
και ζώων). 

Οι δυσμενείς επιπτώσεις της ρύπανσης του νερού μπορεί να είναι οικολογικές, αισθητικές ή 
υγιεινολογικές. Στην πρώτη περίπτωση οι ρύποι προκαλούν δυσμενείς μεταβολές στα υδατικά 
οικοσυστήματα. Στη δεύτερη περίπτωση η ρύπανση γίνεται αιτία δυσάρεστων οσμών, χρωματισμού ή 
θολότητας του υδάτινου σώματος (θάλασσας, λίμνης, ποταμού) πράγμα που εμποδίζει τη χρήση του για 
σκοπούς αναψυχής. Το θερμό απόβλητο νερό ενεργειακών σταθμών και άλλων βιομηχανιών μπορεί να 
προκαλέσει αύξηση της θερμοκρασίας του νερού του αποδέκτη που να μην είναι ανεκτή από το υδατικό 
οικοσύστημα. Κατά την υγιειονολογική ρύπανση το νερό γίνεται φορέας παθογένειας και τοξικότητας για 
τον άνθρωπο και τα ζώα που χρησιμοποιούν το ίδιο (πόση, κολύμβηση) ή τους υδρόβιους οργανισμούς 
για τροφή. 

Η εκτίμηση των επιπτώσεων στα υδάτινα σώματα του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας, έγινε 
λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα από την καταγραφή και ποσοτικοποίηση των πηγών ρύπανσης και 
καθορίζοντας για κάθε κατηγορία πίεσης, κριτήρια έντασης αυτής (π.χ. βιομηχανικές μονάδες. 
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ιχθυοκαλλιέργειες, κτηνοτροφικές μονάδες, φόρτιση φορτίου φωσφόρου από επιφανειακές απορροές σε 
λίμνες, ποσοστό κάλυψης αστικής περιοχής ή καλλιεργήσιμων εκτάσεων, συγκέντρωση οργανικού 
φορτίου και θρεπτικών στις επιφανειακές απορροές κ.λπ.)· Από το σύνολο των κριτηρίων που 
εφαρμόστηκαν, η ομάδα αυτών που επιλέχθηκε ως πιο αντιπροσωπευτική για την εκτίμηση του κινδύνου 
μη επίτευξης των στόχων της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ για τα υδάτινα σώματα αποτελείται από τα ακόλουθα 
κριτήρια: 

1. Αριθμός βιομηχανικών μονάδων σχετιζόμενες με απορρίψεις ουσιών προτεραιότητας. 

2. Αριθμός βιομηχανικών μονάδων σχετιζόμενες με απορρίψεις άλλων ουσιών. 

3. Κτηνοτροφικές μονάδες. 

4. Ιχθυοκαλλιέργειες. 

5. Φόρτιση φορτίου φωσφόρου σε λίμνες/ταμιευτήρες (από επιφανειακές απορροές). 

6. Συγκεντρώσεις οργανικού άνθρακα και θρεπτικών στις επιφανειακές απορροές. 

Βάσει των κριτηρίων αυτών προέκυψε ο τελικός χαρακτηρισμός της πίεσης ανά υπολεκάνη (υψηλή, μέση, 
χαμηλή), ενώ συμπληρωματικά όπου αυτό ήταν δυνατόν, αξιοποιήθηκαν τα αποτελέσματα των 
μετρήσεων του Γενικού Χημείου του Κράτους των ετών 2007-2008, καθώς και άλλων φορέων με στόχο: 

• την επαλήθευση των αποτελεσμάτων της προαναφερθείσας ανάλυσης, 

• την αντικειμενική εκτίμηση των επιπτώσεων βάσει των διαθέσιμων μετρήσεων (π.χ. χαμηλά 
επίπεδα μετρήσεων) και 

• τη στάθμιση της επίδρασης σε υδάτινα σώματα από πιέσεις προερχόμενες από ανάντη λεκάνες 
απορροής (π.χ. υψηλές συγκεντρώσεις ουσιών προτεραιότητας ή και άλλων ρύπων στα κατάντη 
υδάτινα σώματα). 

Τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων παρουσιάζονται στον ακόλουθο χάρτη, που δείχνει τα υδάτινα 
σώματα και τη σχέση τους με την πιθανότητα επίτευξης των περιβαλλοντικών στόχων της Οδηγίας Πλαίσιο 
για ταΎδατα το 2015. Οι εκτιμήσεις αυτές δεν αντανακλούν την τρέχουσα ποιότητα ή την κατάσταση 
του υδάτινου σώματος, αλλά την πιθανότητα το υδάτινο σώμα να πετυχει ή όχι τους περιβαλλοντικούς 
στόχους, ως αποτέλεσμα των πιέσεων που ασκούνται σε αυτό. 

Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις των πιέσεων στα επιφανειακά νερά 
παρουσιάζονται στο Παράρτημα 2 «Πιέσεις και επιπτώσεις». Μέρος Α «Ανάλυση ανθρωπογενών πιέσεων 
και των επιπτώσεών τους στα επιφανειακά υδάτινα σώματα και στα υπόγεια υδατικά συστήματα». 
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Σχήμα 8.1.5-1: Κατάταξη ίων υδατίνων σωμάτων Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας σε σχέση με την πιθανότητα 

επίτευξης των περιΒαλλοντικών στόχων της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ 



ΥΔ11 


ΥΔ10 


ΥΔ09 


ΥΔ05 


Υπόμνημα 

| Θα επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι 
| Κατά πάσα πιθανότητα θα επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι 
| Ενδέχεται με μικρή πιθανότητα να μην εππευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι 
| Ενδέχεται με αξιόλογη πιθανότητα να μην επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι 




ΥΔ02 


ΥΔ07 


Ο Πίνακας 8.1.5-1 που ακολουθεί συνοψίζει σε επίπεδο υδατικού διαμερίσματος και ανά κατηγορία 
υδάτινου σώματος, στατιστικά στοιχεία από την εκτίμηση επίτευξης ή μη των στόχων της Οδηγίας 
2000/60/ΕΚ. 











Πίνακας 8.1.5-1: Συνοπτικός πίνακας των υδατίνων σωμάτων Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας, σε σνέση με την πιθανότητα επίτευξης των περιβαλλοντικών στάνών της 

Οδηνίας 2000/60/ΕΚ 
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8.2 ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 


8.2.1 ΠΗΓΕΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ - ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ (ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ) 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Το σύνολο των πηγών ρύπανσης (διάχυτων και σημειακών) με κυριότερες τη νεωρνία, κτηνοτροφία και τα 
αστικά απόβλητα, αποτελούν εν δυνάμει πιέσεις ασκούμενες στους υπόγειους υδατικούς πόρους. Βάσει 
αναλύσεων, ένα τμήμα των παραγόμενων ρυπογόνων φορτίων εισρέουν στο υπέδαφος. 

Ένα σύνολο από γεωτρήσεις, πηγάδια και πηγαίες εκφορτίσεις παρακολουθείται για τη μεταβολής της 
χημικής κατάστασης των υπόγειων νερών. Κύριες παράμετροι που απαντούν στις υφιστάμενες βάσεις 
δεδομένων αποτελούν οι συγκεντρώσεις νιτρικών, νιτρωδών, θειικών, χλωριόντων, αμμωνίας και 
διαφόρων ιχνοστοιχείων. 

Στο πλαίσιο ανάλυσης των υφιστάμενων δεδομένων για τον χαρακτηρισμό της χημικής κατάστασης των 
ΥΥΣ, αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε η μεθοδολογία που αναλύεται στο Παράρτημα 1, Μέρος Ζ και στο 
Παράρτημα 2, Μέρος Α, η ανάλυση των πιέσεων επί των υπογείων συστημάτων. Από την εφαρμογή της 
μεθοδολογίας αυτής, προκύπτει ότι το επίπεδο χημικής υποβάθμισης τόσο στα επιμέρους ΥΥΣ όσο και στο 
σύνολό τους σε όλα τα μελετηθέντα ΥΔ, δεν είναι τέτοιο που να δικαιολογείται από το ενδεχόμενο άφιξης 
του συνόλου του ρυπογόνου φορτίου που «περισσεύει» μετά την απορροή σε επιφανειακούς αποδέκτες ή 
την έκλυση γενικότερα προς λοιπούς αποδέκτες (π.χ. για την αζωτούχο λίπανση απορροή, δέσμευση από 
φυτά, παραμονή στο έδαφος κλπ). Αντιθέτως, το επίπεδο της χημικής κατάστασης που προκύπτει από την 
ανάλυση των υδροχημικών αναλύσεων δεν παρουσιάζει εκτεταμένα προβλήματα υποβάθμισης με 
εξαίρεση συγκεκριμένα ΥΥΣ. Ακόμα και στις περιπτώσεις αυτές ωστόσο η καταγραφόμενη επιβάρυνση δεν 
συνάδει με την υπολογιζόμενη εισροή ρύπων από διάχυτες και σημειακές πηγές ρύπανσης. 

Το γεγονός αυτό, θα πρέπει να αποδοθεί στις ιδιαιτερότητες της γεωλογικής και υδρογεωλογικής δομής, 
αλλά και στους κρατούντες μηχανισμούς κίνησης και διασποράς ρύπων. Έτσι, η μειωμένη χημική 
επιβάρυνση στα ΥΥΣ αποδίδεται σε μια σειρά αιτιών, κυριότερα από τα οποία είναι τα ακόλουθα: 

1. Η ύπαρξη πολύ συχνά μιας φρεάτιας υδροφορίας που διαχωρίζεται από την βαθύτερη υπό πίεση 
υδροφορία που κατά κύριο λόγο παρακολουθείται και υδρομαστεύεται από μια ζώνη επάλληλων 
στρώσεων κατά κύριο λόγο αργιλικού ή ιλυώδους σύστασης υλικού που λειτουργεί ως ζώνη 
περιορισμού της κίνησης των ρύπων προς τα βαθύτερα υδροφόρα στρώματα. 

2. Η επικράτηση στην συχνά σημαντικού πάχους ακόρεστη ζώνη υλικών αργιλικής σύστασης που 
λειτουργούν ως ανασταλτικοί παράγοντες για την βαθιά διήθηση των ρύπων. 

3. Η ύπαρξη οργανικού άνθρακα στα ανώτερα εδαφικά στρώματα που λειτουργεί επίσης ως 
παράγοντας αναστολής της κατακόρυφης κίνησης των ρύπων μέσω της δέσμευσής τους. 

4. Η ανάπτυξη σημαντικού πάχους ακόρεστης ζώνης αερισμού που δρα ευεργετικά στο μεταβολισμό 
μορίων οργανικών ουσιών και δραστικών ουσιών φυτοφαρμάκων, αφού αυξάνει το χρόνο 
παραμονής τους και επιτρέπει την αποικοδόμησή τους πριν την άφιξή τους στην κορεσμένη ζώνη 
όπου πολλά από τα μόρια αυτά εμφανίζουν ιδιαίτερη σταθερότητα και εμμονή. 

5. Η λειτουργία του πυκνού αποστραγγιστικού δικτύου στις καλλιεργούμενες λεκάνες η οποία 
αποστραγγίζει τα αρδευόμενο εδάφη. Μέσω της αποστράγγισης παραλαμβάνεται σημαντικό 
τμήμα του ρυπαντικού φορτίου το οποίο άλλως θα ακολουθούσε την πορεία της βαθιάς 
διείσδυσης και ρύπανσης των υπόγειων νερών. 
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6. Οι φυσικές και χημικές ιδιότητες του εδάφους που ελέγχουν μια σειρά πολύπλοκων διεργασιών 
δια των οποίων επιτυγχάνεται η δέσμευση ρύπων στην εδαφική ζώνη, η αποικοδόμηση 
ρυπογόνων ουσιών ή η έκλυσή τους στην ατμόσφαιρα. 

Ο ακριβής ποσοτικός προσδιορισμός του ρυπαντικού φορτίου που επί της ουσίας φτάνει στην κορεσμένη 
ζώνη των ΥΥΣ απαιτεί την επίλυση πολυσύνθετων μοντέλων κατ' ελάχιστον των παραπάνω διεργασιών, η 
προσομοίωση των οποίων στηρίζεται στη γνώση μιας σειράς παραμέτρων που αφορούν τόσο στη 
συμπεριφορά κάθε ρύπου όσο και στις ιδιότητες της εδαφικής και συνολικά της ακόρεστης ζώνης, αλλά 
και της ακριβούς γεωμετρίας και υδρολογικής δίαιτας κάθε περιοχής. Τέτοια στοιχεία απουσιάζουν από τη 
χώρα και επομένως δεν επιτρέπουν αυτού του είδους την προσέγγιση. Για το λόγο αυτό, η ποσοτική 
προσέγγιση των πιέσεων από πηγές ρύπανσης στα υπόγεια νερά μπορεί να στηριχθεί μόνο στην έμμεση 
θεώρησή της μέσω των υφιστάμενων δεδομένων που αναλύθηκαν για το χαρακτηρισμό της χημικής 
κατάστασης των ΥΥΣ. 

Για κάθε ΥΥΣ έγινε αξιολόγηση των υφιστάμενων δεδομένων ποιότητας του υπόγειου νερού (γεωτρήσεις, 
πηγές, πηγάδια), τα αποτελέσματα των οποίων παρουσιάζονται αναλυτικά στο Παράρτημα 1 «Περιγραφή 
της κατάστασης των υδάτων». Μέρος Ζ «Αξιολόγηση και ταξινόμηση της ποιοτικής (χημικής) και 
ποσοτικής κατάστασης των υπόγειων υδατικών συστημάτων». 

Από την επεξεργασία των παραμέτρων για την ποιότητα και την αξιολόγηση των πιέσεων των υδάτων 
προκύπτει η χημική κατάσταση του υπόγειου υδατικού συστήματος. 

Στο σύνολο απαντώνται τριάντα δύο υπόγεια υδατικά συστήματα. Τα δέκα από αυτά έχουν κακή ποσοτική 
κατάσταση, ενώ μόλις τα τέσσερα έχουν κακή χημική κατάσταση. Από τα τριάντα δύο υπόγεια υδατικά 
συστήματα στα έξι έχει διαγνωσθεί τοπική τάση ρύπανσης και χημικής υποβάθμισης των υδάτων. 
Μεμονωμένες περιπτώσεις ποιοτικών χημικών προβλημάτων παρατηρούνται επίσης λόγω της αυξημένης 
περιεκτικότητας γεωλογικών σχηματισμών σε κάποια συστήματα σε χλωριούχα ιόντα. Οι αυξημένες αυτές 
συγκεντρώσεις δεν προέρχονται από ανθρωπογενή δραστηριότητα. Εχουν φυσική πηγή προέλευσης και 
δεν προσδιορίζεται τάση ρύπανσης. Στην υδρολογική λεκάνη Ρεμάτων Αλμυρού-Πηλίου η αυξημένη τιμή 
αγωγιμότητας προέρχεται είτε από διείσδυση της θάλασσας λόγω της υπεράντλησης σε παράκτια υπόγεια 
υδατικά συστήματα είτε από φυσική προέλευση λόγω διάλυσης αλάτων και φυσικής υφαλμύρινσης. 

Αξιολογήθηκαν επίσης οι μετρήσεις των ιχνοστοιχείων που υπάρχουν για ένα σημαντικό αριθμό 
γεωτρήσεων και πηγών και έγινε έλεγχος των υπερβάσεων με βάση τις ανώτερες αποδεκτές τιμές ανά 
σημείο δειγματοληψίας. Σε όλα τα υπόγεια υδατικά συστήματα του ΥΔ04 σημειώνονται μόνο τοπικές 
υπερβάσεις, στα ιχνοστοιχεία, χωρίς αυτά να αλλοιώνουν τη χημική (ποιοτική) κατάσταση αυτών. 

8.2.1.1 Επιπτώσεις επί της χημικής κατάστασης στα υπόγεια υδατικά συστήματα της ΛΑΠ 
Πηνειού 

Στην υδρολογική λεκάνη Πηνειού απαντούν είκοσι έξι υπόγεια υδατικά συστήματα. Από τα συστήματα 
αυτά, στα τρία προσδιορίζεται κακή χημική κατάσταση, ενώ σε πέντε διαγνώσθηκε τοπική τάση ρύπανσης. 
Τα συστήματα κακής χημικής κατάστασης αναφέρονται σε κοκκώδεις υδροφορίες. Τα κοκκώδη αυτά 
συστήματα είναι της Νοτιοδυτικής πεδιάδας της Θεσσαλίας (ΘΚ0800030), της Ταουσάνης-Καλού Νερού 
(ΘΚ0800130) και του άνω ρου του ποταμού Ενιπέα (ΘΚ0800290) και συναντάται εκτεταμένη ρύπανση με 
νιτρικά, αμμωνιακά και χλωριόντα. Στα υπόλοιπα υπόγεια υδατικά συστήματα συναντώνται μόνο τοπικής 
σημασίας αυξημένες συγκεντρώσεις αμμωνιακών και νιτρικών, ως αποτέλεσμα των διάχυτων και 
σημειακών πηγών ρύπανσης. 
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Πίνακας 8.2.1-1 Κύρια ποιοτικά προβλήματα στα υπόνεια υδατικά συστήματα της υδρολονικής λεκάνης Πηνειού 


α/α 

Κωδικός 

Ονομασία 

Είδος 

υδροφορέα 

Ποιοτικά προβλήματα 

Τάση 

ρύπανσης 

Χημική κατάσταση 
υπόγειου υδατικού 
συστήματος 

1 

680800010 

Κόζιακα 

Καρσυικός- 

Ρωγματώδης 

Τοπικές υπερβάσεις 
ιχνοστοιχείων Μη, Νΐ, 
Ρ6, 06 , Α5 

Όχι 

Καλή 

2 

680800020 

Παλαιοσαμαρίνας - 
Βούλας 

Καρστικός 

Τοπικά μόνο αυξημένη 
παρουσία ΝΘ3. Τοπικές 
υπερβάσεις 
ιχνοστοιχείων Νΐ, Ρ6, 

06 , Αδ 

Όχι 

Καλή 

3 

680800030 

Πεδιάδα 

νοτιοδυτικής 

Θεσσαλίας 

Κοκκώδης 

Αυξημένες 
συγκεντρώσεις 
Ν0 3 ,50 4 , 01 κύρια από 
την αγροτική 
δραστηριότητα και 
αστικοποίηση. Τοπικές 
υπερβάσεις 
ιχνοστοιχείων Ρθ, Μη, 

Ογ, Νΐ, Ρό, 06 , ΑΙ, Αδ 

Τοπική 

Κακή(Οοηά: 100 - 
4065, Ο, : 6,7-921, 
504, : 10-945, ΝΘ3: 

6 -114 ΓΠβ/Ι) 

4 

680800040 

Σαραντάπορου 

Κοκκώδης 

Τοπικές επιβαρύνσεις 
ΝΘ3 λόγω αγροτικών 
δραστηριοτήτων 

Όχι 

Καλή 

5 

680800050 

Κρανιάς - 
Ελασσόνας 

Καρστικός 

Όχι 

Όχι 

Καλή 

6 

680800060 

Ποταμιάς 

Κοκκώδης 

Τοπικές επιβαρύνσεις 
ΝΘ 3 λόγω αγροτικών 
δραστηριοτήτων 

Όχι 

Καλή 

7 

680800070 

Δομασίου -Τιτάνου 

Καρστικός 

Τοπικές επιβαρύνσεις 
ΝΘ 3 λόγω αγροτικών 
δραστηριοτήτων. 
Τοπικές υπερβάσεις 
ιχνοστοιχείων Ρθ, Νΐ, 

Ρ6, 06 , Αδ 

Όχι 

Καλή 

8 

680800080 

Φυλληΐου - 
Ορφανών 

Καρστικός 

Τοπικές υπερβάσεις 
ιχνοστοιχείων Ρθ, Μη, 

Νΐ, Ρ6, 06 , ΑΙ, Αδ 

Όχι 

Καλή 

9 

680800100 

Εκκαρας - 
Βελεσιωτών 

Καρστικός 

Τοπικές επιβαρύνσεις 
ΝΘ 3 λόγω αγροτικών 
δραστηριοτήτων 

- 

Καλή 

10 

680800110 

Λάρισας - Κάρλας 

Κοκκώδης 

Τοπικές επιβαρύνσεις 
ΝΘ 3 λόγω αγροτικών 
δραστηριοτήτων. 
Τοπικές υπερβάσεις 
ιχνοστοιχείων Ρθ, Ογ, ΑΙ, 

Β 

Τοπική 

Καλή 

11 

680800120 

Ολύμτιου -Όσσας 

Καρστικός 

Τοπικές υπερβάσεις 
ιχνοστοιχείων Ρθ, Νΐ, 

Ρό, 06 , Αδ 

Όχι 

Καλή 

12 

680800130 

Ταουσάνης - Καλού 
νερού 

Κοκκώδης, 

Καρστικός, 

Ρωγματώδης 

Τοπικές επιβαρύνσεις 
ΝΘ 3 λόγω αγροτικών 
δραστηριοτήτων 

- 

Κακή (ΝΌ3: 9-111 
γπβ/Ι) 

13 

680800180 

Ναρθακίου - 
Βρυσίων 

Καρστικός 

Τοπικές υπερβάσεις 
ιχνοστοιχείων Ρθ, Νΐ, 

Ρό, 06 , ΑΙ, Αδ 

Τοπική 

Καλή 
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α/α 

Κωδικός 

Ονομασία 

Είδος 

υδροφορέα 

Ποιοτικά προβλήματα 

Τάση 

ρύπανσης 

Χημική κατάσταση 
υπόγειου υδατικού 
συστήματος 

14 

680800190 

Χασίων - 
Αντιχασίων 

Κοκκώδης 

Όχι 

Οχι 

Καλή 

15 

680800200 

Ξυνιάδος 

Κοκκώδης 

Τοπικές επιβαρύνσεις 
Ν0 3 λόγω αγροτικών 
δραστηριοτήτων 

Τοπική 

Καλή 

16 

680800210 

Ελασσώνας - 
Τσαρίτσανης 

Κοκκώδης 

Τοπικές επιβαρύνσεις 
Ν0 3 λόγω αγροτικών 
δραστηριοτήτων. 
Τοπικές υπερβάσεις 
ιχνοστοιχείων Ρθ, Μη 

Οχι 

Καλή 

17 

680800220 

Κώνου Τιταρήσιου 

Κοκκώδης 

Τοπικές επιβαρύνσεις 
Ν0 3 λόγω αγροτικών 
δραστηριοτήτων. 
Τοπικές υπερβάσεις 
ιχνοστοιχείων Ρθ, Μη, 

Νΐ, Ρό, €ό, Αδ 

Τοπική 

Καλή 

18 

680800230 

Κώνου Πηνειού - 
Πορταΐκού - 
Παμίσου 

Κοκκώδης 

Τοπικές επιβαρύνσεις 
Ν0 3 λόγω αγροτικών 
δραστηριοτήτων 

Οχι 

Καλή 

19 

680800240 

Χασίων - 
Φαρκαδώνας 

Ρωγματώδης 

Όχι 

Οχι 

Καλή 

20 

680800250 

Κάτω Ολύμπου - 
Σαραντάτιορου 

Ρωγματώδης 

Οχι 

Οχι 

Καλή 

21 

680800260 

Μακρυχωρίου - 
Συκουρίου 

Κοκκώδης- 

Ρωγματώδης 

Τοπικές επιβαρύνσεις 
Ν0 3 λόγω αγροτικών 
δραστηριοτήτων 

Οχι 

Καλή 

22 

680800270 

Μαυροβούνιού - 
Όσσας 

Ρωγματώδης- 

Κοκκώδης 

Οχι 

Οχι 

Καλή 

23 

680800290 

Άνω Ρου Ενιπέα 

Ρωγματώδης- 

Κοκκώδης 

Αυξημένες 
συγκεντρώσεις Ν0 3 
λόγω αγροτικών 
δραστηριοτήτων 

- 

Κακή (Ν03: 41 - 81 
πι§/1) 

24 

680800300 

Ξυνιάδας - Κέδρου 

Ρωγματώδης 

Τοπικές υπερβάσεις 
ιχνοστοιχείων Ρθ, Μη, 

Νΐ, Ρύ, €ά, ΑΙ, Αδ 

Οχι 

Καλή 

25 

680800310 

Ελατής - Ρεντίνας 

Ρωγματώδης 

Τοπικές υπερβάσεις 
ιχνοστοιχείων Μη, Νΐ, 
Ρ6, ΟΙ, ΑΙ, Αδ 

Οχι 

Καλή 

26 

680800320 

Μαλακασιώτικου 

ρέματος 

Ρωγματώδης 

Οχι 

Οχι 

Καλή 


Η υποβάθμιση της ποσοτικής κατάστασης των υπόγειων νερών στη λεκάνη του Πηνειού ποταμού 
απαντάται με τις ακόλουθες μορφές: (α) δραματική συχνά πτώση στάθμης της υπόγειας υδροφορίας, (β) 
συμπύκνωση του ενεργού πορώδους της φρεάτιας υδροφορίας των νότιων πεδίων και τελικά μερική 
αναδιάταξη του υδροφορέα αυτού και εμφάνιση καθιζήσεων στην επιφάνεια του εδάφους, (γ) εκκίνηση 
φαινομένων υφαλμύρινσης ή/και ενεργοποίησης εγκλωβισμένων υφάλμυρων νερών, (δ) προοδευτική 
αύξηση των συγκεντρώσεων ρύπων στα υπόγεια νερά. 

Η αύξηση των συγκεντρώσεων των αζωτούχων ενώσεων ενισχύεται από την κρατούσα υδρογεωλογική 
δομή τόσο στα ανάντη τμήματα της ανατολικής πεδιάδας, όσο και στα ανάντη τμήματα της δυτικής 
πεδιάδας. Στις ζώνες αυτές που είναι και οι κύριες ζώνες τροφοδοσίας των λεκανών αυτών, επικρατούν 
υλικά υψηλής υδραυλικής αγωγιμότητας και επομένως εύκολης κατείσδυσης και ταχείας κίνησης στην 























ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


31705 


κορεσμένη ζώνη, προς τις καταληκτικές ζώνες των ΥΥΣ, όπου απαντώνται καί οι υψηλότερες 
συγκεντρώσεις των αζωτούχων ενώσεων. 

Παράλληλα, εξαετίας των σημαντικών αντλήσεων από τα υπόγεια νερά (και της εγκατάστασης αρνητικού 
υπερετήσιου υδατικού ισοζυγίου), παρατηρείται προοδευτικά διάλυση των εισερχόμενων στην κορεσμένη 
ζώνη ρύπων σε μικρότερους όγκους νερού, επομένως προοδευτική αύξηση των συγκεντρώσεων. Η 
αύξηση των τιμών ηλεκτρικής αγωγιμότητας και των συγκεντρώσεων ιόντων χλωρίου στις παράκτιες 
περιοχές αποτελεί το αποτέλεσμα διατάραξης της υδραυλικής ισορροπίας στο σύστημα, που οδηγεί στη 
θαλάσσια διείσδυση ή στην ενεργοποίηση σε άλλες περιπτώσεις των εγκλωβισμένων υφάλμυρων νερών 
που απαντούν σε ορισμένες ζώνες του ΥΔ ως αποτέλεσμα της γεωλογικής δομής που το χαρακτηρίζει. 


8.2.1.2 Επιπτώσεις επί της χημικής κατάστασης στα υπόγεια υδατικά συστήματα της ΛΑΠ 
ρεμάτων Αλμυρού - Πηλίου 

Στην υδρολογική λεκάνη Αλμυρού-Πηλίου απαντούν έξι υπόγεια υδατικά συστήματα. Από τα συστήματα 
αυτά μόνο στο ένα προσδιορίζεται κακή χημική κατάσταση, ενώ τα υπόλοιπα βρίσκονται σε καλή χημική 
κατάσταση. Στο υπόγειο υδατικό σύστημα του Αλμυρού (ΕΚ0800140) συναντάται εκτεταμένη ρύπανση 
χλωριόντων, λόγω θαλάσσιας διείσδυσης από υπεραντλήσεις, όπως επίσης και νιτρικά και αμμωνιακά 
ιόντα. 

Πίνακας 8.2.1-2 Κύρια ποιοτικά προβλήματα στα υπόγεια υδατικά συστήματα της υδρολογικής λεκάνης ρεμάτων 

Αλμυρού - Πηλίου 


α/α 

Κωδικός 

Ονομασία 

Είδος 

υδροφορέα 

Ποιοτικά 

προβλήματα 

Τάση 

ρύπανσης 

Χημική κατάσταση 
υπόγειου υδατικού 
συστήματος 

1 

(3Κ0800090 

Αλμυρού - 
Βελεστίνου 

Ρωγματώδης- 

Καρστικός 

Όχι 

Όχι 

Καλή 

2 

6Κ0800140 

Αλμυρού 

Κοκκώδης 

Ρύπανση (Ν0 3/ ΝΗ4), 
από την αγροτική 
δραστηριότητα και 
αυξημένες 
συγκεντρώσεις Ο 
λόγω φυσικών 
διεργασιών. Τοπικές 
υπερβάσεις 
ιχνοστοιχείων Ρθ, Νϊ, 
Ρ6, ^ά ι Αδ, 56 

Τοπική 

Κακή (0,17-579, 
Ν03: 8-58 ΓΓΐβ/Ι) 

3 

6Κ0800150 

Μαυροβούνιου 
- Κάρλας 

Καρστικός 

Αυξημένες 
συγκεντρώσεις Ο 
λόγω φυσικών 
διεργασιών. Τοπικές 
υπερβάσεις 
ιχνοστοιχείων Ρθ, 

Μη, Νΐ, Ρ6, Οά, Αδ 

Οχι 

Καλή 

4 

6Κ0800160 

Όρθρυος 

Καρστικός- 

Ρωγματώδης 

Αυξημένες 
συγκεντρώσεις Ο 
λόγω φυσικών 
διεργασιών. Τοπικές 
υπερβάσεις 
ιχνοστοιχείων 56 

Οχι 

Καλή 
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α/α 

Κωδικός 

Ονομασία 

Είδος 

υδροφορέα 

Ποιοτικά 

προβλήματα 

Τάση 

ρύπανσης 

Χημική κατάσταση 
υπόγειου υδατικού 
συστήματος 

5 

080800170 

Πηλίου 

Ρωγματώδης- 

Καρστικός 

Τοπικές 

επιβαρύνσεις 

Ν0 3 λόγω 
αγροτικών 
δραστηριοτήτων 

Όχι 

Καλή 

6 

080800280 

Νέας Αγχιάλου 
- Νέας Ιωνίας 

Κοκκώδης- 

Ρωγματώδης- 

Καρστικός 

Αυξημένες 
συγκεντρώσεις 01 
λόγω φυσικών 
διεργασιών 

Όχι 

Καλή 


Η κύρια ζώνη εκδήλωσης επιπτώσεων στην προσχωματική λεκάνη του Αλμυρού, είναι εμφανής τόσο σε 
επίπεδο ποσοτικής όσο και χημικής (ποιοτικής) επιβάρυνσης και τούτο είναι αποτέλεσμα αφενός της 
ανάπτυξης σημαντικών ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στη λεκάνη, συγκέντρωσης αστικών ζωνών και 
αφετέρου περιορισμένης διαθεσιμότητας υδατικών πόρων, ανεξέλεγκτης χρήσης αυτών και ευνοϊκών για 
θαλάσσια διείσδυση συνθηκών στη λεκάνη αυτή. 


8.2.2 ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΥΔΑΤΟΣ ΑΠΟ ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

Στο Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας αναπτύσσονται σημαντικές καρστικές και προσχωματικές υδροφορίες 
που εκμεταλλεύονται για την κάλυψη των υδατικών αναγκών είτε μέσω υδροληπτικών έργων είτε με 
απευθείας απόληψη πηγαίων υδάτων. 

Το Υδατικό Διαμέρισμα αντιμετωπίζει ποσοτικά προβλήματα, σε ένα σημαντικό αριθμό (10) κυρίων 
υπογείων υδατικών συστημάτων. Στα συστήματα αυτά πραγματοποιούνται υπεραντλήσεις για πολλά 
χρόνια που έχουν ως αποτέλεσμα την σταδιακή μείωση των μονίμων γεωλογικών αποθεμάτων της 
υπόγειας υδροφορίας. Σε κάποια μικρής έκτασης περιφερειακά καρστικά συστήματα τα υπόγεια 
αποθέματα έχουν ουσιαστικά φθάσει στα όρια της εξάντλησης των. 

Η ύδρευση ικανοποιείται στο μεγαλύτερο τμήμα από τοπικές πηγές και γεωτρήσεις. Εξαίρεση αποτελεί η 
ύδρευση του Δήμου Καρδίτσας - Κάμπου - Αρνης - Μητρόπολης - Σελλάνων οι οποίοι υδροδοτούνται 
από τον ταμιευτήρα Πλαστήρα. Σημαντικά έργα ύδρευσης, από υπόγεια νερά, έχουν αναπτυχθεί για τους 
Δήμους Λάρισας και Βόλου. Οι ανάγκες της ευρύτερης περιοχής του Βόλου δεν καλύπτονται σήμερα 
ικανοποιητικά, ιδιαίτερα την θερινή περίοδο. Οι ανάγκες του Δήμου Λάρισας καλύπτονται μεν σήμερα 
ικανοποιητικώς αλλά, ήδη έχουν αρχίσει στις ζώνες αντλήσεων σημάδια υπεραντλήσεων. 

Τέλος, ένας σημαντικός αριθμός δήμων, ιδιαίτερα στις πεδινές περιοχές λόγω της ποσοτικής αλλά και της 
ποιοτικής, χημικής υποβάθμισης των υπογείων συστημάτων θα πρέπει να λάβει κατάλληλα μέτρα για την 
μελλοντική εξασφάλιση των αναγκών τους. 

Οι ανάγκες άρδευσης ικανοποιούνται στο μεγαλύτερο τμήμα τους από τα υπόγεια νερά με τη λειτουργία 
πολλών συλλογικών δικτύων (ΤΟΕΒ) και από ιδιωτικές γεωτρήσεις. Επιφανειακά νερά χρησιμοποιούνται 
σε τμήματα της ανατολικής και δυτικής πεδιάδας με απολήφεις από τα ποτάμια, στη δε περιοχή 
Καρδίτσας χρησιμοποιούνται τα νερά της εκτροπής του Ταυρωπού. 

Οι σημαντικότερες αντλήσεις υπόγειου νερού πραγματοποιούνται στις δύο πεδινές εκτάσεις της 
Θεσσαλίας. 

Εκτιμάται ότι το σύνολο των γεωτρήσεων στο υδατικό διαμέρισμα ξεπερνά τις 30.000 - 33.000 γεωτρήσεις, 
οι περισσότερες των οποίων είναι χωρίς αδειοδότηση. 
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Στη συνέχεια δίνονται οι συνολικές αντλήσεις ανά υπόγειο υδατικό σύστημα ανά υδρολονική λεκάνη. Η 
ανάλυση των υφιστάμενων δεδομένων αντλήσεων παρουσιάζεται στο Παράρτημα 1, Μέρος Ζ και η 
ανάλυση των πιέσεων στο Παράρτημα 1 «Περιγραφή της κατάστασης των υδάτων». Μέρος Ζ «Αξιολόγηση 
και ταξινόμηση της ποιοτικής (χημικής) και ποσοτικής κατάστασης των υπόγειων υδατικών συστημάτων» 
και η ανάλυση των πιέσεων στο Παράρτημα 2 «Πιέσεις και επιπτώσεις». Μέρος Α «Ανάλυση 
ανθρωπογενών πιέσεων και των επιπτώσεων τους στα επιφανειακά υδάτινα σώματα και στα υπόγεια 
υδατικά συστήματα». 

8.2.2.1 Ετήσιο ισοζύγιο προσφοράς και ζήτησης ΥΥΣ της ΛΑΠ Πηνειού 

Στον πίνακα 8.2.2-1 δίδονται τα αναλυτικά στοιχεία των αντλήσεων ανά υπόγειο υδατικό σύστημα. Σε 
χάρτες στο τέλος του Κεφαλαίου 8.2 δίδονται οι γεωτρήσεις και οι πηγές ανά υπόγειο υδατικό σύστημα 
που έχουν καταγραφεί και η ποσοτική κατάσταση των συστημάτων. 


Πίνακας 8.2.2-1: Ετήσια τροφοδοσία και απολήΦειε από τα υπόνεια υδατικά συστήματα της υδρολονικής λεκάνης 

Πηνειού 


α/α 

Κωδικός 

Ονομασία 

Είδος 

υδροφορέα 

Μέση 
ετήσια 
τροφοδοσία 
(10 6 ιπ 3 ) 

Μέσες 
ετήσιες 
απολήψεις 
(ΙΟ 6 ΓΤ1 3 ) 

Άρδευση 

(ΙΟ 6 ΓΠ 3 ) 

Ύδρευση 

(ΙΟ 6 ΓΠ 3 ) 

Ποσοτική 

κατάσταση 

υπόγειου 

υδατικού 

συστήματος 

1 

680800010 

Κόζιακα 

Καρστικός- 

Ρωνματώδης 

55 

3,6 

1.8 

1.8 

Καλή 

2 

680800020 

Παλαιοσαμαρίνας 
- Βούλας 

Καρστικός 

20 

6,5 

5.8 

0.7 

Καλή 

3 

680800030 

Πεδιάδα 

νοτιοδυτικής 

Θεσσαλίας 

Κοκκώδης 

140 

147 

144.0 

3.0 

Κακή 

4 

680800040 

Σαραντάπορου 

Κοκκώδης 

23 

7,5 

6.9 

0.4 

Καλή 

5 

680800050 

Κρανιάς - 
Ελασσόνας 

Καρστικός 

32 

0,6 

0.2 

0.4 

Καλή 

6 

680800060 

Ποταμιάς 

Κοκκώδης 

16 

6,5 

6.0 

0.5 

Καλή 

7 

680800070 

Δομασίου - 
Τιτάνου 

Καρστικός 

120 

44 

42.6 

1.4 

Καλή 

8 

680800080 

Φυλληΐου - 
Ορφανών 

Καρστικός 

9 

4,5 

4.2 

0.3 

Κακή 

9 

680800100 

Εκκαρας - 
Βελεσιωτών 

Καρστικός 

10 

0,5 


0.5 

Κακή 

10 

680800110 

Λάρισας - Κάρλας 

Κοκκώδης 

60 

87 

83.0 

4.0 

Κακή 

11 

680800120 

Ολυμπου - 
Όσσας 

Καρστικός 

27 

1,8 

1.4 

0.4 

Καλή 

12 

680800130 

Ταουσάνης- 
Καλού νερού 

Κοκκώδης, 

Καρστικός, 

Ρωνματώδης 

50 

42 

41.6 

1.4 

Κακή 

13 

680800180 

Ναρθακίου - 
Βρυσίων 

Καρστικός 

24 

6,5 

6.0 

0.5 

Κακή 

14 

680800190 

Χασίων - 
Αντιχασίων 

Κοκκώδης 

65 

12,5 

11.9 

0.6 

Καλή 

15 

680800200 

Ξυνιάδος 

Κοκκώδης 

30 

10 

9.8 

0.2 

Κακή 

16 

680800210 

Ελασσώνας - 
Τσαρίτσανης 

Κοκκώδης 

5 

1,2 

0.6 

0.6 

Καλή 
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α/α 

Κωδικός 

Ονομασία 

Είδος 

υδροφορέα 

Μέση 

ετήσια 

τροφοδοσία 

(10 6 1-Π 3 ) 

Μέσες 

ετήσιες 

απολήψεις 

(10® ΓΠ 3 ) 

Άρδευση 

(ΙΟ 6 ΓΠ 3 ) 

Ύδρευση 

(ΙΟ 6 ΓΠ 3 ) 

Ποσοτική 

κατάσταση 

υπόγειου 

υδατικού 

συστήματος 

17 

680800220 

Κώνου 

Τιταρήσιου 

Κοκκώδης 

90 

72,5 

52 

20.5 

Κακή 

18 

680800230 

Κώνου Πηνειού - 
Πορταΐκού - 
Παμισού 

Κοκκώδης 

350 

195 

185.5 

9.5 

Καλή 

19 

680800240 

Χασίων - 
Φαρκαδώνας 

Ρωγματώδης 

40 

6,8 

5.3 

1.5 

Καλή 

20 

680800250 

Κάτω Ολύμτιου - 
Σαραντάπορου 

Ρωγματώδης 

75 

11,3 

9.5 

1.8 

Καλή 

21 

680800260 

Μακρυχωρίου - 
Συκουριου 

Κοκκώδης- 

Ρωγματώδης 

20 

26,7 

26.3 

0.4 

Κακή 

22 

680800270 

Μαυροβούνιου - 
Όσσας 

Ρωγματώδης- 

Κοκκώδης 

90 

38 

36.2 

1.8 

Καλή 

23 

680800290 

Άνω Ρου Ενιτιέα 

Ρωγματώδης- 

Κοκκώδης 

40 

15 

14.0 

1.0 

Καλή 

24 

680800300 

Ξυνιάδας - 
Κέδρου 

Ρωγματώδης 

25 

2 

1.2 

0.8 

Καλή 

25 

680800310 

Ελάτης - Ρεντίνας 

Ρωγματώδης 

25 

5,6 

5.6 


Καλή 

26 

680800320 

Μαλακασιώτικου 

ρέματος 

Ρωγματώδης 

50 

4,0 

4.0 


Καλή 


Από το σύνολο των 26 υπογείων υδατικών συστημάτων τις υδρολογικής λεκάνης του Πηνειού, στα 9 
πραγματοποιούνται υπεραντλήσεις που έχουν ως αποτέλεσμα τη σταδιακή μείωση των μονίμων υπονείων 
αποθεμάτων. Τα κύρια και εντονότερα προβλήματα, ως προς τις ποσότητες υπερεκμετάλλευσης, 
εντοπίζονται στα κοκκώδη υπόγεια υδατικά συστήματα της Νοτιοδυτικής Θεσσαλίας (6Κ0800030), 
Λάρισας-Κάρλας (6Κ0800110), Ταουσάνης-Καλού Νερού (680800130), Μακρυχωρίου-Συκουρίου 
(680800260). Οι έντονες υπεραντλήσεις συνδέονται και με τη δυσκολία επαναπλήρωσης των 
αντλούμενων ποσοτήτων λόγω γεωλογικών αιτίων. Στο υπόγειο υδατικό σύστημα του κώνου Τιταρήσιου 
(680800220) τα τελευταία χρόνια έχει επέλθει διατάραξη του ισοζυγίου και παρατηρείται μόνιμη 
διαχρονική πτώση στάθμης. Στο σύστημα αυτό τοποθετούνται και οι κύριες απολήψεις για την ύδρευση 
της Λάρισας. Τοπικές υπεραντλήσεις παρατηρούνται επίσης και στο κοκκώδες σύστημα της Ξυνιάδος 
(680800200). 

Μια ιδιαίτερη ιδιομορφία των υπεραντλήσεων στα κοκκώδη υπόγεια υδατικά συστήματα της πεδιάδας 
της Θεσσαλίας είναι ότι σε κάποια από αυτά αντλούνται, σε απόλυτο αριθμό, μεγαλύτερες ποσότητες από 
την εκτιμώμενη ετήσια τροφοδοσία τους. 

Πέραν των κοκκωδών υπογείων υδατικών συστημάτων, υπεραντλήσεις πραγματοποιούνται και στα μικρά 
καρστικά υδροφόρα συστήματα στην περίμετρο της κύριας πεδινής έκτασης. Στα καρστικά αυτά 
συστήματα, Φυλλήιου-Ορφανών (680800080), Εκκάρας-Βελεσιωτών (680800100), Ναρθακίου-Βρυσιών 
(680800180), εξαιτίας της ευκολίας κατά το παρελθόν άντλησης μεγάλων παροχών από τις γεωτρήσεις, 
άρχισαν να αντλούν από τα μόνιμα αποθέματα με αποτέλεσμα την πλήρη στείρευση των πηγών που 
αποτελούσαν τη φυσική τους εκφόρτιση και τη μεγάλη πτώση στάθμης. 

Εκτιμάται ότι από τα υπόγεια υδατικά συστήματα της λεκάνης του Πηνειού αντλούνται ετησίως, πέραν 
των ρυθμιστικών αποθεμάτων, περί τα 120-150χ10 6 η 3 από τα μόνιμα αποθέματα. Η συνεχιζόμενη αυτή 
υπερεκμετάλλευση σταδιακά θα οδηγήσει σε εξάντληση των υπογείων αποθεμάτων. 
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Στα υπόλοιπα υπόγεια υδατικά συστήματα δεν παρατηρούνται προβλήματα υπερεκμετάλλευσης, πέραν 
τοπικών μόνο προβλημάτων, και οι απολήψεις αποτελούν μικρό μόνο ποσοστό της μέσης ετήσιας φυσικής 
τροφοδοσίας τους. 

8.2.2.2 Ετήσιο ισοζύγιο προσφοράς και ζήτησης ΥΥΣ της ΛΑΠ ρεμάτων Αλμυρού-Πηλίου 

Στον πίνακα 8.2.2-2 δίδονται τα αναλυτικά στοιχεία των αντλήσεων ανά υπόγειο υδατικό σύστημα. Σε 
χάρτες στο τέλος του Κεφαλαίου 8.2 δίδονται οι γεωτρήσεις και οι πηγές ανά υπόγειο υδατικό σύστημα 
που έχουν καταγραφεί και η ποσοτική κατάσταση των συστημάτων. 


Πίνακας 8.2.2-2: Ετήσια τροφοδοσία και απολήφεις από τα υπόνεια υδατικά συστήματα της υδρολονικήτ λεκάνης 

ρεμάτων Αλμυρού - Πηλίου 


α/α 

Κωδικός 

Ονομασία 

Είδος 

υδροφορέα 

Μέση ετήσια 
τροφοδοσία 

(ΙΟ 6 (ΤΙ 3 ) 

Μέσες 

ετήσιες 

απολήψεις 

(10 6 (ΤΙ 3 ) 

Άρδευση 
(ΙΟ 6 ιτν>) 

Ύδρευση 

(ΙΟ 6 ΓΠ 3 ) 

Ποσοτική 

κατάσταση 

υπόγειου 

υδατικού 

συστήματος 

1 

680800090 

Αλμυρού - 
Βελεστίνου 

Ρωγματώδης- 

Καρστικός 

40 

12 

11.6 

0.4 

Καλή 

2 

680800140 

Αλμυρού 

Κοκκώδης 

50 

27 

24.8 

2.2 

Κακή 

3 

680800150 

Μαυροβούνιου 
- Κάρλας 

Καρστικός 

90 

4 

3.4 

0.6 

Καλή 

4 

680800160 

Όρθρυος 

Καρστικός- 

Ρωγματώδης 

55 

11 

10.4 

0.6 

Καλή 

5 

680800170 

Πηλίου 

Ρωγματώδης- 

Καρστικός 

80 

40 

27.8 

12.2 

Καλή 

6 

680800280 

Νέας Αγχιάλου 
- Νέας Ιωνίας 

Κοκκώδης- 

Ρωγματώδης- 

Καρστικός 

25 

9 

4.8 

4.2 

Καλή 


Από τα υπόγεια υδατικά συστήματα που αναπτύσσονται στην υδρολογική λεκάνη του Αλμυρού-Πηλίου, 
μόνο το κοκκώδες σύστημα του Αλμυρού ((3Κ0800140) βρίσκεται σε καθεστώς υπερεκμετάλλευσης. Στα 
υπόλοιπα υπόγεια υδατικά συστήματα δεν παρατηρούνται προβλήματα υπερεκμετάλλευσης, πέραν 
τοπικών μόνο προβλημάτων, και οι απολήψεις αποτελούν μικρό μόνο ποσοστό της μέσης ετήσιας φυσικής 
τροφοδοσίας τους. 

Στο υδατικό σύστημα του Αλμυρού οι υπεραντλήσεις έχουν ως αποτέλεσμα την θαλάσσια διείσδυση σε 
μεγάλη απόσταση από την ακτή και την ποιοτική υποβάθμισή του. 

Οι μεγάλες επίσης απολήψεις που θεωρητικώς λαμβάνονται από το υδατικό σύστημα Πηλίου 
αναφέρονται κυρίως σε υδρομαστεύσεις πηγών ή και ρεμάτων κατά την θερινή περίοδο χωρίς, κατά κύριο 
λόγο, να πραγματοποιούνται αντλήσεις μέσω γεωτρήσεων που θα μπορούσαν να υποβαθμίσουν 
ποσοτικά το σύστημα. 

Κάποια από τα υπόγεια υδατικά συστήματα που εντάσσονται στην υδρολογική λεκάνη Ρεμάτων Αλμυρού- 
Πηλίου επεκτείνονται και σε διπλανές λεκάνες. Οι συνολικές απολήψεις που σημειώνονται καλύπτουν 
έτσι και υδατικές ανάγκες διπλανών λεκανών. 
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8.2.3 Διείσδυση θαλασσινού νερού 

Στο Υδατικό Διαμέρισμα της Θεσσαλίας τα προβλήματα υφαλμύρινσης προέρχονται, τόσο από φυσικής 
προέλευσης διείσδυση θαλασσινού νερού που επιδεινώνονται περαιτέρω από τις τοπικές υπεραντλήσεις, 
όσο και από υπεραντλήσεις. 

8.2.3.1 ΛΑΠ Πηνειού 

Στα υπόγεια υδατικά συστήματα της λεκάνης του Πηνειού δεν παρατηρείται υφαλμύρινση από διείσδυση 
θαλασσινού νερού λόνω μη άμεσης επαφής των υδροφοριών με τη θάλασσα και της υπόγειας 
απομόνωσης αυτών (βλέπε Παράρτημα 2, Μέρος Α). 

Στην πεδιάδα της Νοτιοδυτικής Θεσσαλίας (ΟΚ0800030) Οι αυξημένες τιμές χλωριόντων οφείλονται σε 
ανθρωπογενή ρύπανση από λύματα που διοχετεύονται στα αποστραγγιστικά κανάλια. 

Στο κεντρικό και νότιο τμήμα του συστήματος Λάρισας - Κάρλας (ΘΚ0800110) συναντώνται κατά θέσεις 
σημαντικά προβλήματα υφαλμύρινσης εξαιτίας παλιών αλατούχων αποθέσεων και πιθανής επικοινωνίας, 
στο νότιο τμήμα, με τα μάρμαρα, που φιλοξενούν υφάλμυρα νερά. Είναι πιθανόν η υφαλμύρινση να 
προέρχεται επίσης από αλμυρά νερά, που ήταν εγκλωβισμένα μέσα στο καρστ, σε μεγάλα βάθη, και 
υπήρχαν εκεί πριν την κατασκευή των γεωτρήσεων. Μετά την έναρξη των αντλήσεων, τα αλμυρά νερά 
κινητοποιήθηκαν, αναμίχθηκαν με τα υπερκείμενα γλυκά νερά και τελικά εμφανίσθηκαν στις γεωτρήσεις. 
Στο νότιο τμήμα απαιτείται προσοχή γιατί εξαιτίας του καταβιβασμού της υπόγειας στάθμης στο 
προσχωματικό πεδίο, μεταγγίζονται σε αυτό νερά του καρστικού συστήματος που είναι υποβαθμισμένα 
ποιοτικώς, λόγω των αυξημένων συγκεντρώσεων χλωριόντων. 

Σε χάρτη στο τέλος του κεφαλαίου 8.2 παρουσιάζονται τα υπόγεια υδατικά συστήματα με προβλήματα 
υφαλμύρινσης (φυσικής προέλευσης και λόγω υπεραντλήσεων). 

8.2.3.2 ΛΑΠ ρεμάτων Αλμυρού - Πηλίου 

Στην υδρολογική λεκάνη Ρεμάτων Αλμυρού-Πηλίου συναντάται υφαλμύρινση στα παράκτια υπόγεια 
υδατικά συστήματα, τόσο λόγω υπεραντλήσεων, όσο και λόγω φυσικών-γεωλογικών αιτίων (βλ. 
Παράρτημα 2 «Πιέσεις και επιπτώσεις». Μέρος Α «Ανάλυση ανθρωπογενών πιέσεων και των επιπτώσεων 
τους στα επιφανειακά υδάτινα σώματα και στα υπόγεια υδατικά συστήματα»), 

• Σύστημα Αλμυρού (680800140). Στο προσχωματικό σύστημα Αλμυρού παρατηρείται θαλάσσια 
διείσδυση λόγω υπεραντλήσεων στο βόρειο και το νότιο ανάπτυγμα της πεδινής έκτασης. Στο 
κεντρικό παράκτιο τμήμα δεν παρατηρούνται αντίστοιχα φαινόμενα. Η υφαλμύρινση οφείλεται 
στις υπεραντλήσεις που πραγματοποιούνται στο υδροφόρο σύστημα. Οι τιμές στις συγκεντρώσεις 
χλωριόντων ξεπερνούν τοπικά τα 1600 πί§/Ι στις λεκάνες της Ευξεινούπολης και Σούρπης. 

• Σύστημα Μαυροβούνιου - Κάρλας (680800150). Στο καρστικό σύστημα παρατηρούνται υψηλές 
συγκεντρώσεις χλωριόντων στα νοτιοδυτικά του όρια (περιοχή Βιομηχανικής περιοχής και 
εργοστάσιο Αρμάτων). Συναντώνται εδώ τιμές χλωριόντων που ξεπερνούν και τα 600 γπ§/Ι. Το 
νοτιοδυτικό αυτό τμήμα του καρστικού συστήματος εκφορτίζεται στον Παγασητικό κόλπο μέσω 
της παράκτιας υφάλμυρης πηγής Μπουρμπουλήθρας, ενώ προς το Αιγαίο πέλαγος, η εκφόρτιση 
γίνεται μέσω υποθαλάσσιων πηγών. Η υφαλμύρινση αυτή δεν συνδέεται με υπεραντλήσεις αλλά 
με φυσικά γεωλογικά - παλαιογεωγραφικά αίτια. Απλώς η αύξηση των αντλήσεων επιβαρύνει 
περαιτέρω την ποιότητα των υπογείων νερών. 
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Αντιθέτως το ανατολικό και ΒΑ τμήμα του συστήματος δεν παρατηρείται υφαλμύρινση. 

• Σύστημα Ορϋρυος (080800160). Στο καρστικό σύστημα παρατηρείται εκτεταμένη υφαλμύρινση 
στο βορειοανατολικό του τμήμα στην επαφή του με το κοκκώδες σύστημα του Αλμυρου. Στο 
σημείο αυτό εκφορτίζεται η σημαντική πηνή Κεφάλωση Πλατάνου σε υψόμετρο 26,5μ και με 
συγκεντρώσεις χλωριόντων που ξεπερνούν κατά περιόδους τα 1400 γτι§/Ι. Η υφαλμύρινση αυτή 
συνδέεται με γεωλογικά - τεκτονικά - παλαιογεωτραφικά αίτια. Η παρουσία τόσο αυξημένων 
συγκεντρώσεων χλωριόντων σε υψόμετρο 26,5μ υποδηλεί συνθήκες σιφωνισμού και τροφοδοσία 
από τη θάλασσα μέσω παλιών και ενεργών σήμερα καρστικών εγκοίλων. Η υφαλμύρινση αυτή του 
καρστικού συστήματος έχει επηρεάσει και την κοκκώδη υδροφορία της πεδινής έκτασης 
(ΘΚ0800140), μέσω της μετάγγισης σε αυτό των υπογείων νερών με τις υψηλές συγκεντρώσεις 
χλωριόντων.Συστημα υδροφοριών Ν.Αγχίάλου - Ν.Ιωνίας (080800280). Το σύστημα αυτό 
περιλαμβάνει διάφορους τύπους υδροφοριών (καρστικούς, κοκκώδεις, ρωγματώδεις). Στο βόρειο 
και βορειοαναολικό του τμήμα συναντώνται οι ασβεστόλιθοι (περιοχή ΒΙΠΕ Βόλου) και οι 
σύγχρονες αποθέσις (Ν.Ιωνία). Στην περιοχή αυτή στους ασβεστολίθους και στις σύγχρονες 
αποθέσεις συναντώνται υψηλές συγκεντρώσεις χλωριόντων που ξεπερνούν τα 1200 γπ§/Ι. Η ζώνη 
αυτή αποτελεί το πεδίο μέσω του οποίου εκφορτίζεται στη θάλασσα τμήμα του καρστικού 
συστήματος Κάρλας - Μαυροβούνιου μέσω της παράκτιας υφάλμυρης πηγής Μπουρμπουλήθρας. 

Οι αντλήσεις που πραγματοποιούνται στην περιοχή επιδεινώνουν περαιτέρω την υφιστάμενη 
κατάσταση. 

8.2.4 ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ 

Στην περιοχή του Υ.Δ. δεν έχει εφαρμοσθεί τεχνητός εμπλουτισμός, παρά το γεγονός ότι σε αρκετές 
περιοχές έχουν συνταχθεί ολοκληρωμένες υδρογεωλογικές μελέτες που προτείνουν την εφαρμογή του. 
Ενδεικτικά αναφέρονται κάποιες από τις περιοχές στις οποίες έχει διερευνηθεί ή έχει προταθεί για 
διερεύνηση η δυνατότητα εφαρμογής τεχνητού εμπλουτισμού: 

• Σύστημα Φυλληιου - Ορφανών (6Κ0800080). Έχει γίνει μελέτη από το ΥΠΠΑΤ για εφαρμογή 
προγράμματος τεχνητού εμπλουτισμού από τα νερά του π. Ενιππέα χωρίς όμως να έχει 
ολοκληρωθεί το έργο. 

• Στο Σύστημα Κώνου Τιταρήσιου (ΟΚ0800220) και στο σύστημα Δαμασίου - Τιτάνου ((3Κ0800070) 
εκπονείται μελέτη από την πρώην Νομαρχία Λάρισας για την εφαρμογή προγράμματος τεχνητού 
εμπλουτισμού με νερά του π. Τιταρήσιου. 

• Στο Σύστημα Ναρθακίου - Βρυσιών (ΟΚ0800180) εχει εκπονηθεί μελέτη από την πρώην Νομαρχία 
Λάρισας για την εφαρμογή προγράμματος τεχνητού εμπλουτισμού. 

• Στο Σύστημα Λάρισας - Κάρλας (ΘΚ0800110) έχει πραγματοποιηθεί ερευνητικό πρόγραμμα από 
την πρώην Νομαρχία Λάρισας για την εφαρμογή προγράμματος τεχνητού εμπλουτισμού στην 
περιοχή Χάλκης Πλατύκαμπου και καρστική ενότητας Μύρων - Καλού Νερού του υδατικού 
συστήματος Ταουσάνης - Καλού Νερού. Έχει προταθεί η χρησιμοποίηση νερών του ρ. 
Γκουσμπασανιώτη και των άλλων μικρότερων ρεμάτων της περιοχής. 

• Στο Σύστημα πεδιάδας Νοτιοδυτικής Θεσσαλίας (ΘΚ0800030), στον κώνο Σοφαδίτη έχει προταθεί 
από μελέτη του ΥΠΥΜΕΔΙ η ενίσχυση του υπόγειου δυναμικού μέσω προγράμματος τεχνητού 
εμπλουτισμού μετά τη σύνταξη σχετικής μελέτης εξαιτίας της έντονης ποσοτικής υποβάθμισης της 
υπόγειας υδροφορίας στην ευρύτερη περιοχή του κώνου του Σοφαδίτη μετά την κατασκευή του 
φράγματος Σμοκόβου. 
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8.2.5 ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ 

Η χημική σύσταση των υπόγειων νερών καθορίζεται κυρίως από την σύσταση των γεωλογικών 
σχηματισμών με τους οποίους έρχονται σε επαφή κατά τη διαδρομή τους από την επιφάνεια του εδάφους 
μέχρι τον υδροφορέα, καθώς και κατά την κίνησή τους μέσα στον ίδιο τον υδροφορέα. Καθορίζεται επίσης 
από τη χρονική διάρκεια της επαφής του υπόγειου νερού με κάθε πέτρωμα, την ταχύτητα της κίνησης κλπ 

Στα καρστικά συστήματα όταν το επίπεδο καρστικοποίησης βρίσκεται σε αρκετές δεκάδες μέτρα κάτω 
από την σημερινή επιφάνεια της θάλασσας εξαιτίας γεωλογικών - παλαιογεωγραφιών συνθηκών και δεν 
υπάρχει υπόγειος φραγμός από τη θάλασσα από αδιαπέρατα στρώματα (π.χ. φλύσχης, μάργες) ή 
υδραυλικός φραγμός λόγω της ανάπτυξης σημαντικού υδροστατικού φορτίου, παρατηρείται σημαντική 
υφαλμύρινση λόγω διείσδυσης του θαλασσινού νερού. Σε περιπτώσεις που στις περιοχές αυτές γίνονται 
αντλήσεις το φαινόμενο της υφαλμύρινσης γίνεται πολύ έντονο. 

Στους γνευσίους και γνευσιοσχιστόλιθους κατά θέσεις όταν αναπτύσσεται μεταλλοφορία συναντώνται 
υψηλές συγκεντρώσεις και κάποιων άλλων ιχνοστοιχείων (Αδ, Ο, Ρό, κλπ). 

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις συναντώνται αυξημένες τιμές των σχετικών ιόντων (Ο, 50 4 , Μη, Ρθ, 
Αγωγιμότητα) χωρίς οι τιμές αυτές να υποδηλούν ρύπανση. Στις περιπτώσεις αυτές των υπόγειων 
υδατικών συστημάτων παρατηρούνται υψηλές τιμές φυσικού υποβάθρου που σημειώνεται. 

Θερμομεταλλικές Πηγές - θερμομεταλλικά Νερά 

Ως θερμή πηγή αναφέρεται η πηγή, η θερμοκρασία της οποίας κυμαίνεται από μερικούς βαθμούς πάνω 
από την μέση ετήσια θερμοκρασία αέρα της περιοχής, μέχρι τη θερμοκρασία βρασμού. Η αυξημένη 
θερμοκρασία των θερμοπηγών οφείλεται κατά κανόνα σε γεωθερμικά - τεκτονικά αίτια. Ως μεταλλική 
πηγή χαρακτηρίζεται η πηγή που περιέχει σύνολο διαλυμένων στερεών πάνω από 1000 ιη§/1<§. Επίσης ένα 
νερό μπορεί να χαρακτηριστεί ως μεταλλικό αν έχει περιεκτικότητα σε ένα ή περισσότερα από τα 
παρακάτω στοιχεία ως εξής: Εθ > 10 ιη@/Ι<§, Αδ > 0,7 ηι§/1 <§,} > 1 ιη§/1<§, 5 > 1 ηι§/1<§, ΘΩ2 > 250 ιη§/1<@ και 
Κη > 18 ηϋ/Ι. 

Θερμομεταλλικές είναι οι πηγές, οι οποίες έχουν τα χαρακτηριστικά και των θερμών και των μεταλλικών 
πηγών. Εκτός από τα στοιχεία που αναφέρθηκαν παραπάνω οι θερμομεταλλικές πηγές χαρακτηρίζονται 
από τις αυξημένες συγκεντρώσεις πολλών ιχνοστοιχείων, κάποια από τα οποία συχνά δίνουν ένα ιαματικό 
χαρακτήρα στις πηγές. 

Στη περίμετρο ανάπτυξης των θερμομεταλλικών πηγών παρατηρείται γενικώς αυξημένη συγκέντρωση 
κάποιων στοιχείων στα υπόγεια νερά λόγω ανάμιξής τους με την θερμομεταλλική υδροφορία. 

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι αυξημένες τιμές κάποιων ιόντων στο υπόγειο νερό στην περίμετρο 
των θερμομεταλλικών πηγών δεν καθορίζει ρύπανση του υδροφορέα αλλά αυξημένη τιμή του φυσικού 
υποβάθρου για το συγκεκριμένο υπόγειο σύστημα (Λουτρά Σμοκόβου, Κόκκινο Νερό κλπ) 




Σχήμα 8.2.5-1: Σημειακές και διάχυτες πιέσεις των Υπόνειων Υδατικών Συστημάτων 
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Σχήμα 8.2.5-2: Κατανομή νεωτρήσεων και πηνών των Υπάνειων Υδατικών Συστημάτων 
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Σχήμα 8.2.5-3: Υφαλμύρινση Υπόνειων Υδατικών Συστημάτων 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΣ 


9.1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 


9.1.1 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΥΔΑΤΙΝΑ ΣΩΜΑΤΑ 

Ως γενικός στόχος των προγραμμάτων παρακολούθησης που προβλέπονται στην Οδηγία 2000/60/ΕΚ 
αναφέρεται η απόκτηση μίας συγκροτημένης συνολικής εικόνας για την ποιότητα των υδάτων και η 
υποβοήθηση της κατηγοριοποίησής τους. Για την εξυπηρέτηση ειδικότερων στόχων το συνολικό 
πρόγραμμα, χωρίζεται σε τρία επιμέρους προγράμματα: εποπτικής παρακολούθησης, επιχειρησιακής 
παρακολούθησης και διερευνητικής παρακολούθησης. 

Ο σκοπός της εποπτικής παρακολούθησης των επιφανειακών υδάτων είναι η συμπλήρωση και 
επαλήθευση της διαδικασίας αξιολόγησης των πιέσεων και της εκτίμησης της πιθανότητας τήρησης των 
ποιοτικών περιβαλλοντικών στόχων, ο αποτελεσματικός σχεδιασμός μελλοντικών προγραμμάτων 
παρακολούθησης, η εκτίμηση των μακροχρόνιων αλλαγών στις φυσικές συνθήκες και η εκτίμηση των 
μακροχρόνιων αλλαγών από διαδεδομένες ανθρωπογενείς πιέσεις. Σύμφωνα με την Οδηγία η εποπτική 
παρακολούθηση πρέπει να περιλαμβάνει ικανό αριθμό σωμάτων με κατάλληλη γεωγραφική κατανομή 
ώστε να παρέχει μια εκτίμηση της συνολικής κατάστασης των επιφανειακών υδάτων σε κάθε υδρολογική 
λεκάνη ή υδρολογικές υπολεκάνες εντός της περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού. 

Η επιχειρησιακή παρακολούθηση στοχεύει στην εκτίμηση της κατάστασης εκείνων των συστημάτων που 
έχουν χαρακτηριστεί ότι διατρέχουν κίνδυνο μη επίτευξης των περιβαλλοντικών τους στόχων και στην 
αξιολόγηση οποιονδήποτε μεταβολών στην κατάσταση των συστημάτων αυτών που προκύπτουν από την 
εφαρμογή του προγράμματος μέτρων. Η επιχειρησιακή παρακολούθηση είναι πιο ειδικού σκοπού σε 
σχέση με την εποπτική παρακολούθηση και εστιάζει στα ποιοτικά στοιχεία που είναι περισσότερο 
ευαίσθητα στις πιέσεις που ασκούνται στο σώμα και οι οποίες ευθύνονται για την μη επίτευξη των 
περιβαλλοντικών στόχων. 

Η διερευνητική παρακολούθηση διενεργείται όταν είναι άγνωστη η αιτία των υπερβάσεων, όταν η 
εποπτική παρακολούθηση δείχνει ότι είναι απίθανο να επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι που 
ορίζονται στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ για ένα υδατικό σύστημα και όταν δεν έχει εφαρμοστεί 
ακόμα η επιχειρησιακή παρακολούθηση, έτσι ώστε να εξακριβωθούν οι αιτίες για τις οποίες ένα ή 
περισσότερα υδατικά συστήματα δεν μπορούν να επιτύχουν τους περιβαλλοντικούς στόχους, καθώς και 
προκειμένου να εξακριβωθεί το μέγεθος και οι επιπτώσεις ρύπανσης οφειλόμενης σε ατύχημα. 

Πρόγραμμα παρακολούθησης που υλοποιείται στο πλαίσιο της ΚΥΑ 140384/2011 

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 140384/2011 ορίστηκε το Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης της 
ποιότητας και της ποσότητας των υδάτων με καθορισμό των θέσεων (σταθμών) μετρήσεων και των 
φορέων που υποχρεούνται στην λειτουργία τους, κατά το άρθρο 4, παράγραφος 4 του Ν. 3199/2003 (Α' 
280). Το πλαίσιο του προγράμματος παρακολούθησης (είδος, σταθμοί, παράμετροι, συχνότητα) 
καθορίστηκε το 2009 κατά τη φάση εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της χώρας κατ' εφαρμογή του άρθρου 
8 και του Παραρτήματος V της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, λαμβάνοντας υπόψη την έως τότε γνώση και 
εμπειρία και τα αποτελέσματα του έργου «Υποστηρικτικές ενέργειες για την αποτελεσματική εφαρμογή 
της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ», (ΚΥΥ/ΥΠΕΧΩΔΕ, 2008), που ολοκληρώθηκε το 2008 και στο οποίο μεταξύ άλλων 
καθορίστηκαν τα υδατικά συστήματα και πραγματοποιήθηκε η ανάλυση πιέσεων και επιπτώσεων σε 
αυτά. Η οριστικοποίηση των χημικών παραμέτρων και της συχνότητας παρακολούθησης αυτών, έγινε το 
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2010 στο πλαίσιο του έρνου «Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων και λογισμικού για την καταγραφή και 
αξιολόγηση των δεδομένων ποιότητας των υδάτων της χώρας» (Πολυτεχνείο Κρήτης, 2010). 

Η ιδιαιτερότητα που παρουσιάζει το υπό υλοποίηση πρόγραμμα παρακολούθησης σχετίζεται κατά κύριο 
λόγο με την αναγκαιότητα συσχέτισης των σταθμών της ΚΥΑ 140384/2011 με τα υδάτινα σώματα, που 
έχουν προκόψει στο πλαίσιο του Σχεδίου Διαχείρισης και τα οποία έχουν διαφοροποιηθεί ουσιαστικά σε 
σχέση με τα υδάτινα σώματα που αναγνωρίστηκαν το 2008 με σημαντικότερη διαφοροποίηση την 
εφαρμοζόμενη τυπολογία. Ως αποτέλεσμα σε ένα πρώτο επίπεδο, εξετάστηκε η δυνατότητα ταξινόμησης 
των νέων αναγνωρισμένων σωμάτων με τα αποτελέσματα παρακολούθησης, που θα είναι διαθέσιμα από 
την υλοποίηση του προγράμματος παρακολούθησης της ΚΥΑ 140384/2011. Κατά τη διαδικασία αυτή 
συναξιολογήθηκαν οι πληροφορίες από τα Υδατικά Διαμερίσματα Θεσσαλίας, Δυτικής Στερεάς Ελλάδας 
και Ηπείρου, καθώς και στα τρία διαμερίσματα απαντώνται υδάτινα σώματα με ίδιο τύπο, ενώ για τα 
παράκτια υδάτινα σώματα αξιοποιήθηκε η σχετική πληροφορία ομαδοποίησης των σωμάτων (κυρίως με 
υδάτινα σώματα του Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου) που συμπεριλαμβάνεται στην υποβολή του 
άρθρου 8. Έτσι, τα 90 επιφανειακά υδάτινα σώματα του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας, 
ομαδοποιήθηκαν και συσχετίσθηκαν με σταθμούς παρακολούθησης της ΚΥΑ 140384/2011, αξιοποιώντας 
με τον μέγιστο τρόπο τις πληροφορίες που θα αποκτηθούν από το υπό εκπόνηση πρόγραμμα 
παρακολούθησης. Σημειώνεται ότι τα ιδιαιτέρως τροποποιημένα καθώς και τα τεχνητά υδάτινα σώματα 
εξαιρέθηκαν από τη διαδικασία της ομαδοποίησης ανεξάρτητα από την ύπαρξη σταθμού 
παρακολούθησης ή όχι σε αυτά, ενώ αδυναμία συσχέτισης με τους σταθμούς της ΚΥΑ 140384/2011 
παρουσιάστηκε σε νέα σώματα που αναγνωρίσθηκαν στην κατηγορία των λιμνών. 

Επανασχεδιασμός του προγράμματος παρακολούθησης 

Το πρόγραμμα παρακολούθησης των επιφανειακών υδάτων στο Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας, 
σχεδιάστηκε εκ νέου με βάση τα δεδομένα που προέκυψαν από τον χαρακτηρισμό των υδατικών 
συστημάτων, την ανάλυση των ανθρωπογενών πιέσεων και των επιπτώσεων τους. Ένας από τους 
βασικούς λόγους που καθιστούν αναγκαία την αναθεώρηση του προγράμματος παρακολούθησης είναι η 
αλλαγή της διαδικασίας αναγνώρισης των ποτάμιων υδατίνων σωμάτων μέσω της αλλαγής της 
εφαρμοζόμενης τυπολογίας, που ως άμεσο αποτέλεσμα είχε την αλλαγή του αριθμού, των ορίων των 
υδατίνων σωμάτων και των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων τους. Μέσω του προτεινόμενου 
προγράμματος παρακολούθησης επιχειρείται μια καλύτερη χωρική κατανομή των σταθμών με την 
αποφυγή τοποθέτησης πολλών σταθμών στο ίδιο σώμα. Κατά κανόνα τοποθετείται ένας σταθμός 
παρακολούθησης σε κάθε υδάτινο σώμα έτσι ώστε να είναι δυνατή η εκτίμηση της κατάστασης όσο το 
δυνατόν περισσότερων υδάτινων σωμάτων. 

Τα βασικά κριτήρια που λήφθηκαν υπόψη για τον καθορισμό των σταθμών παρακολούθησης είναι τα 
ακόλουθα: 

1) Στις λίμνες διατηρούνται οι σταθμοί της ΚΥΑ 140384/2011 και προστίθεται ενός επιπλέον σταθμού 
στην τεχνητή λίμνη Αργυροπουλίου. Στην ουσία αντιστοιχείται ένας σταθμός παρακολούθησης σε 
κάθε λίμνη. 

2) Στα παράκτια ύδατα διατηρούνται οι σταθμοί της ΚΥΑ 140384/2011 και η προτεινόμενη 
ομαδοποίηση του άρθρου 8. 

3) Στα ποτάμια οι αλλαγές των σταθμών παρακολούθησης είναι πιο εκτεταμένες σε σχέση με το 
υφιστάμενο δίκτυο παρακολούθησης, καθώς τα ποτάμια υδάτινα σώματα επαναπροσδιορίστηκαν 
εκ του μηδενός και εξειδικεύονται στη συνέχεια. 

Στο προτεινόμενο πρόγραμμα παρακολούθησης για τα ποτάμια διατηρήθηκε το πλήθος των σταθμών του 
υφιστάμενου προγράμματος παρακολούθησης στα τρία σχετιζόμενα υδατικά διαμερίσματα (135 
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σταθμοί). Οι σταθμοί αυτοί κατανεμήθηκαν έτσι ώστε να εξασφαλίζεται από ένας σταθμός 
παρακολούθησης σε όλα τα σώματα που ανήκουν σε μια ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες: 

• Σώματα που σχετίζονται με περιοχές άντλησης ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση 

• Σώματα που σχετίζονται με περιοχές ευαίσθητες σε ευτροφισμό (Οδηγία 91/271/ΕΟΚ και 
91/676/ΕΟΚ) 

• Σώματα που σχετίζονται με περιοχές προστασίας υδρόβιων ειδών με οικονομική σημασία 

• Σώματα με χημική κατάσταση κατώτερη της καλής 

• Σώματα με οικολογική κατάσταση κατώτερη της καλής (μέτρια, ελλιπής, κακή) που είτε 
σχετίζονται με προστατευόμενες περιοχές Ν3ΐυΓ3 2000 είτε η ένταση πίεσης στην υπολεκάνη τους 
είναι υψηλή ή εν δυνάμει υψηλή 

• Ιδιαιτέρως τροποποιημένα και τεχνητά υδάτινα σώματα καθώς αυτά δεν μπορούν να 
ομαδοποιηθούν. 

Πέρα των ανωτέρω πραγματοποιήθηκε περαιτέρω επιλογή σταθμών παρακολούθησης με τέτοιο τρόπο 
ώστε όλα τα σώματα, που δεν θα διαθέτουν τελικά σταθμό να μπορούν να ομαδοποιηθούν με άλλα τα 
οποία έχουν σταθμούς και να είναι δυνατή με τον τρόπο αυτό η εκτίμηση της κατάστασής τους. Η 
ομαδοποίηση των ποτάμιων σωμάτων βασίστηκε αφενός μεν στα υδρομορφολογικα χαρακτηριστικά του 
ποταμού (βιογεωγραφική περιοχή, ετήσια απορροή, κλίση και υψόμετρο) όπως αυτά αποτυπώνονται στην 
τυπολογία του σώματος, αφετέρου δε στο είδος και την ένταση των πιέσεων που ασκούνται στην 
υπολεκάνη αυτού όπως αυτές εκτιμήθηκαν κατά τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση των επιπτώσεων. 

Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του ποταμού κάθε ομάδα περιλαμβάνει αποκλειστικά, ποτάμια του ίδιου 
τύπου, ενώ ως προς το κριτήριο των πιέσεων αρχικά πραγματοποιήθηκε η δημιουργία ομάδων στις οποίες 
η ένταση στην υπολεκάνη κάθε υδάτινου σώματος από κάθε επιμέρους είδος πίεσης ήταν η ίδια (μέθοδος 
Α). Σε επόμενο στάδιο και καθώς δεν ήταν δυνατή η ομαδοποίηση όλων των υδάτινων σωμάτων χωρίς 
σταθμό παρακολούθησης, οι πιέσεις συνενώθηκαν σε κατηγορίες (αστικά, βιομηχανία, γεωργία) και 
κατόπιν επιχειρήθηκε η ομαδοποίηση των σωμάτων βάσει της έντασης πίεσης σε κάθε μια από τις 3 αυτές 
κατηγορίες (μέθοδος Β). Τέλος, δημιουργήθηκαν ομάδες βάσει του τύπου και της συνολικής έντασης 
πίεσης στη λεκάνη (μέθοδος Γ). Προτεραιότητα δόθηκε στη μέθοδο Α που θεωρητικά είναι η πιο ακριβής 
από τις υπόλοιπες, με βάση την οποία ομαδοποιήθηκε το 75% περίπου των υδατίνων σωμάτων. 
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Πίνακας 9.1.1-1: Μέθοδοι ομαδοποίησης (ΒΓουρίηε) ποτάμιων υδάτινων σωμάτων 


Μέθοδος Α 

Μέθοδος Β 

Μέθοδος Γ 

Οικισμοί με ΕΕΛ 

Αστικά 

Ένταση πίεσης 
στην υπολεκάνη 

Ποσοστό κάλυψης αστικής περιοχής 

Οικισμοί χωρίς ΕΕΛ 

Αριθμός ενεργών ΧΑΔΑ 

Αριθμός μονάδων ΙΡΡΈ 

Βιομηχανία 

Αριθμός βιομηχανικών μονάδων σχετιζόμενες με απορρίψεις 
ουσιών προτεραιότητας 

Αριθμός βιομηχανικών μονάδων σχετιζόμενες με απορρίψεις 
άλλων ουσιών 

Αριθμός μονάδων 5θνθ50 

Αριθμός λατομείων 

Κτηνοτροφικές μονάδες 

Γεωργία 

Ιχθυοκαλλιέργειες 

Ποσοστό κάλυψης καλλιεργήσιμων εκτάσεων 

Συγκέντρωση ΒΟΟ, αζώτου και φωσφόρου στις επιφανειακές 
απορροές 


Σχήμα 9.1.1-1: Ποσοστό υδάτινων σωμάτων που οααδοποίούνται με κάθε μέθοδο ομαδοποίησης 


% ΥΣ και εφαρμοζόμενη μέθοδος ομαδοποίησης 


■ Μέθοδος Γ 
5% 



Ο τύπος παρακολούθησης καθορίστηκε ανάλογα με την οικολογική και χημική ταξινόμηση του σώματος 
και την πιθανότητα επίτευξης των στόχων. Συγκεκριμένα επιλέχθηκε επιχειρησιακή παρακολούθηση σε 
όσα σώματα είχαν χημική ή οικολογική κατάσταση κατώτερη της καλής και εποπτική παρακολούθηση σε 
όσα σώματα είχαν ταυτόχρονα καλή χημική κατάσταση και καλή ή υψηλή οικολογική κατάσταση. Ο τύπος 
των υπόλοιπων σταθμών, που ανήκαν δηλαδή σε σώματα με άγνωστη χημική ή/και οικολογική 
κατάσταση, καθορίστηκε ανάλογα με την πιθανότητα επίτευξης στόχων. Στα σώματα τα οποία ενδέχεται 
με μικρή ή αξιόλογη πιθανότητα να μην επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι οι σταθμοί 
χαρακτηρίστηκαν ως επιχειρησιακής παρακολούθησης, ενώ στα σώματα που κατά πάσα πιθανότητα θα 
επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι επιλέχθηκαν σταθμοί εποπτικής παρακολούθησης. 
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Πίνακας 9.1.1-2: Αριθμός ΥΣ (ανά τύπο παρακολούθησης και συνολικός) και σχετιζόμενος τύπος προνράμματος 

παρακολούθησης 



Επιχειρησιακή παρακολούθηση 

Εποπτική παρακολούθηση 

Λίμνες 

2/2 


Ποτάμια 

54/57 

3/57 

Παράκτια 

2/5 

3/5 


Ο καθορισμός ίων χημικών παραμέτρων, που θα μετρώνται σε κάθε σταθμό παρακολούθησης έγινε με 
βάση τον τύπο της παρακολούθησης, το είδος και την ένταση των πιέσεων που ασκούνται στη λεκάνη 
απορροής του κάθε σώματος, καθώς και τη σχέση του σώματος με τις προστατευόμενες περιοχές, ενώ 
λήφθηκαν υπόψη και τα διαθέσιμα αποτελέσματα από το πρόγραμμα παρακολούθησης του Γενικού 
Χημείου του Κράτους της περιόδου 2006-2008. 

Στα ποτάμια μετρώνται το σύνολο των ουσιών προτεραιότητας σε όλους τους σταθμούς επιχειρησιακής 
παρακολούθησης και σε όσους σταθμούς εποπτικής παρακολούθησης αντιστοιχούν σε σώματα στις 
υπολεκάνες των οποίων παρατηρείται βιομηχανική δραστηριότητα σχετιζόμενη με τους εν λόγω ρύπους. 
Οι λοιπές ουσίες μετρώνται σε όσους σταθμούς εποπτικής ή επιχειρησιακής παρακολούθησης σχετίζονται 
με σώματα στις υπολεκάνες των οποίων υπάρχει υψηλή πίεση από βιομηχανίες σχετιζόμενες με 
απορρίψεις των εν λόγω ρύπων. Επιπλέον θα μετρώνται ουσίες που σχετίζονται με φυτοφάρμακα, 
εντομοκτόνα και λοιπά προϊόντα φυτοπροστασίας σε όσους σταθμούς σχετίζονται 

• με περιοχές ευαίσθητες στη Νιτρορύπανση (Οδηγία 91/676/ΕΟΚ) 

• με σώματα στις υπολεκάνες των οποίων η πίεση λόγω κάλυψης γεωργικών εκτάσεων είναι υψηλή 

• με σταθμούς παρακολούθησης υπόγειων υδάτων στους οποίους μετρώνται φυτοφάρμακα. 

Στις λίμνες θα μετρώνται όλες οι ουσίες προτεραιότητας και οι λοιπές ουσίες, τόσο στους σταθμούς 
επιχειρησιακής όσο και στους σταθμούς εποπτικής παρακολούθησης, ενώ στα παράκτια μετρώνται μόνο 
οι ουσίες προτεραιότητας σε όλους τους σταθμούς. Προτείνεται επίσης όσες ουσίες υπερβαίνουν τα 
καθορισμένα από την ΚΥΑ 51354/2641/Ε103/2010 πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος (Π Π Π), να 
μετρώνται σε όλους τους σταθμούς του υδατικού διαμερίσματος στο οποίο παρατηρήθηκε η υπέρβαση, 
ώστε να αποκτηθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα για τη γεωγραφική κατανομή και το μέγεθος της 
υπέρβασης. Επιπλέον προτείνεται η μέτρηση σε όλους τους σταθμούς κάθε λεκάνης απορροής των 
ουσιών προτεραιότητας που απορρίπτονται (στο βαθμό που καταγράφονται συγκεντρώσεις της ουσίας 
μεγαλύτερες από το 20% του σχετικού Π Π Π), καθώς και των λοιπών ουσιών που απορρίπτονται σε 
σημαντικές ποσότητες (στο βαθμό που καταγράφονται συγκεντρώσεις της ουσίας μεγαλύτερες από το 
50% του σχετικού ΠΠΠ). 


Πίνακας 9.1.1-3:Αριθμός ΥΣ και σχετιζόμενες κατηγορίες παραμέτρων προς παρακολούθηση 



Ποτάμια 

Λίμνες 

Παράκτια 

Βιολογικές 

54 

2 

5 

Υδρομορφολογικές 

54 

2 

5 

Γενικές Φ/Χ 

54 

2 

5 

Ουσίες Προτεραιότητας 

54 

2 

3 

Ειδικοί Ρύποι 

39 

2 

3 

Λοιπές Ουσίες 

39 

2 

1 


Η εποπτική παρακολούθηση στο προτεινόμενο πρόγραμμα διενεργείται για ένα έτος εντός μίας 
διαχειριστικής περιόδου, ενώ η επιχειρησιακή παρακολούθηση πραγματοποιείται κάθε έτος στη διάρκεια 
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ενός εξαετή κύκλου. Επισημαίνεται ότι ένα σημαντικό μέρος του προτεινόμενού προγράμματος εποπτικής 
και επιχειρησιακής παρακολούθησης των ουσιών προτεραιότητας και των λοιπών χημικών παραμέτρων, 
έχει διερευνητικό χαρακτήρα με στόχο την καταγραφή των χημικών ενώσεων και ομάδων χημικών 
ενώσεων που απορρίπτονται στα υδάτινα σώματα και ως αποτέλεσμα προτείνεται η επαναξιολόγηση των 
παραμέτρων παρακολούθησης μετά την πρώτη διετία από την εφαρμογή του προγράμματος της 
επιχειρησιακής παρακολούθησης. 

Στο πλαίσιο αυτό η συχνότητα δειγματοληψίας ορίζεται σε 4 δείγματα τον χρόνο για όλες τις 
παραμέτρους. Ωστόσο, σε όσες παραμέτρους του καταλόγου των ουσιών προτεραιότητας έχουν 
παρατηρηθεί υπερβάσεις των καθορισμένων ορίων, η συχνότητα δειγματοληψίας αυξάνεται σε 12 
δείγματα το χρόνο για όλους τους σταθμούς του υδατικού διαμερίσματος στο οποίο παρατηρήθηκε η 
υπέρβαση. 

Αναλυτική περιγραφή του προγράμματος παρακολούθησης παρατίθεται στο Παράρτημα 1 «Περιγραφή 
της κατάστασης των υδάτων», Μέρος Η «Επικαιροποιημένα προγράμματα παρακολούθησης της ποιοτικής 
και ποσοτικής κατάστασης των επιφανειακών και υπογείων υδατικών συστημάτων» του παρόντος 
Σχεδίου. 



Σχήμα 9.1.1-2: Υφιστάμενοι σταθμοί παρακολούθησης επιφανειακών ΥΣ 
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Σχήμα 9.1.1-3: Ετηκαιροποιημένο δίκτυο σταθμών παρακολούθησης επιφανειακών ΥΣ 
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9.1.2 ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

Το Άρθρο 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ προβλέπει την κατάρτιση προγραμμάτων για την παρακολούθηση της 
κατάστασης των υδάτων, ώστε να υπάρχει συνεκτική και συνολική εικόνα της κατάστασης των υδάτων σε 
κάθε περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού. 

Για τα υπόγεια ύδατα, τα προγράμματα καλύπτουν την παρακολούθηση της χημικής και της ποσοτικής 
τους κατάστασης. 

Τα προγράμματα παρακολούθησης των υπογείων υδάτων περιλαμβάνουν: 

• Δίκτυο ποσοτικής παρακολούθησης (ηυ3Πΐϊΐ3(ϊνε): Διενεργείται σε όλα τα συστήματα υπόγειων 
υδάτων ή ομάδες συστημάτων με σκοπό τη συμπλήρωση και επικύρωση της διαδικασίας 
χαρακτηρισμού του Παραρτήματος II της ΟΠΥ και τη διαδικασία ανάλυσης επικινδυνότητας του 
Άρθρου 5 σχετικά με τους κινδύνους να μην επιτευχθεί η καλή ποσοτική κατάσταση υπόγειων 
νερών. Επομένως, ο κύριος σκοπός του είναι να διευκολύνει την αξιολόγηση της ποσοτικής 
κατάστασης. 

• Δίκτυο εποπτικής παρακολούθησης (ευΓνεϊΙΙεηοε): Διενεργείται σε όλα τα συστήματα, που έχουν 
χαρακτηρισθεί με βάση το άρθρο 5 της Οδηγίας 2000/60 με σκοπό τη συμπλήρωση και επικύρωση 
της διαδικασίας εκτίμησης χημικής κατάστασης και την παροχή πληροφοριών που θα 
χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση μακροπρόθεσμων τάσεων που οφείλονται σε μεταβολές των 
φυσικών συνθηκών αλλά και σε ανθρώπινες δραστηριότητες και για να καθιερώσει από κοινού με 
την αξιολόγηση κινδύνου την ανάγκη για την επιχειρησιακή παρακολούθηση. 

• Δίκτυο επιχειρησιακής παρακολούθησης (ορεΓθΰοηεΙ): Διενεργείται σε όλα τα συστήματα 
υπόγειων υδάτων ή ομάδες συστημάτων, τα οποία, με βάση τόσο την εκτίμηση των επιπτώσεων 
όσο και την εποπτική παρακολούθηση, έχουν χαρακτηριστεί ότι κινδυνεύουν να μην επιτύχουν 
τους στόχους, προκειμένου να εδραιωθεί η χημική τους κατάσταση και να πιστοποιηθεί η 
παρουσία μακροπρόθεσμων ανθρωπογενούς αιτίας ανοδικών τάσεων στη συγκέντρωση των 
ρύπων. 

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Άρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, του Άρθρου 8 του Νόμου 3199/2003 
(ΦΕΚ 280/Α/9-12-03) και του Άρθρου 11 του Προεδρικού Διατάγματος 51/2007 (ΦΕΚ 54/Α/8-3-07) 
εκδόθηκε η υπ' αριθμ. οικ. 140384 (ΦΕΚ 2017/Β/9-9-11) Κοινή Υπουργική Απόφαση, με την οποία 
θεσπίστηκε το Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης των επιφανειακών και υπογείων υδάτων. Ο σκοπός του 
Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης είναι η παρακολούθηση της ποσοτικής και ποιοτικής κατάστασης των 
επιφανειακών και υπογείων υδάτων στα 14 υδατικά διαμερίσματα της χώρας. Συγκεκριμένα, όσον αφορά 
στα επιφανειακά ύδατα παρακολουθείται η οικολογική και χημική κατάστασή τους ενώ για τα υπόγεια 
ύδατα παρακολουθείται η ποσοτική και χημική κατάστασή τους. 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής είναι αρμόδια μεταξύ άλλων και για την παρακολούθηση σε εθνικό επίπεδο των 
υδάτων καθώς και για την ανάπτυξη και λειτουργία του εθνικού δικτύου παρακολούθησης. 

Κατά την κατάρτιση του δικτύου παρακολούθησης των υπογείων υδατικών συστημάτων στο πλαίσιο της 
ΚΥΑ 140384/9-9-2011 (ΦΕΚ 2017Β) είχε ληφθεί υπόψη η παλαιότερη οριοθέτηση των υπόγειων 
συστημάτων. 

Στο πλαίσιο της σύνταξης των Διαχειριστικών μελετών επικαιροποιήθηκαν, αναμορφώθηκαν και 
συμπληρώθηκαν τόσο τα όρια όσο και ο αριθμός των υπογείων υδατικών συστημάτων. Έγινε επίσης 
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αξιολόγηση και ταξινόμηση της ποιοτικής (χημικής) και ποσοτικής κατάστασης όλων των διαμορφωμένων 
υπόγειων υδατικών συστημάτων. 

Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα το υφιστάμενο θεσμοθετημένο δίκτυο παρακολούθησης να μην 
καλύπτει πλήρως τα ΥΥΣ. 

Προτάθηκαν έτσι συμπληρωματικοί σταθμοί παρακολούθησης στο θεσμοθετημένο δίκτυο ώστε να 
καλύπτονται όλα τα υπόγεια υδατικά συστήματα. 

Αναλυτική περιγραφή του προγράμματος παρακολούθησης παρατίθεται στο Παράρτημα 1 «Περιγραφή 
της κατάστασης των υδάτων», Μέρος Η «Επικαιροποιημένα προγράμματα παρακολούθησης της ποιοτικής 
και ποσοτικής κατάστασης των επιφανειακών και υπογείων υδατικών συστημάτων» του παρόντος 
Σχεδίου. 

Στον Πίνακα 9.1.2-1 που ακολουθεί δίνονται τα στοιχεία των σταθμών του προγράμματος 
παρακολούθησης των υπογείων (υφιστάμενο και συμπληρωματικό), ενώ στο Σχήμα 9.1.2-1 παρουσιάζεται 
η κατανομή τους στο Υδατικό Διαμέρισμα. 
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Σχήμα 9.1.2-1: Σταθμοί παρακολούθησης υπάνειων ΥΣ στο Υδατικά Διαμέρισμα Θεσσαλίας 
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9.2 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 


Η ταξινόμηση των επιφανειακών υδάτινων σωμάτων, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ αποτελεί τη 
διαδικασία προσδιορισμού της ποιοτικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται κάθε υδάτινο σώμα μέσω της 
αξιοποίησης δεδομένων παρακολούθησης. Ο προσδιορισμός της ποιότητας κάθε σώματος έχει κομβική 
σημασία στην πορεία εφαρμογής της Οδηγίας καθώς αποτελεί το επόμενο βήμα της ανάλυσης πιέσεων 
και εκτίμησης των επιπτώσεων και συνδέει τις εκτιμηθείσες αναλύσεις με την πραγματική κατάσταση, 
όπως αυτή αποτυπώνεται στα προγράμματα παρακολούθησης που έχουν εφαρμοσθεί. Επίσης αποτελεί 
το αναγκαίο σκαλοπάτι για τον ορθό σχεδίασμά ή/και επιλογή μέτρων που είναι αναγκαία για την 
επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της Οδηγίας. 

Σύμφωνα με την Οδηγία η ποιοτική κατάσταση ενός επιφανειακού υδάτινου σώματος καθορίζεται από 
δύο βασικούς επιμέρους συντελεστές: την οικολογική κατάσταση και τη χημική κατάσταση. Στόχος της 
ΟΠΥ για τα επιφανειακά υδατικά συστήματα είναι η καλή κατάσταση. 


9.2.1 Μεθοδολογία ταξινόμησης της οικολογικής καταςταςης 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 

Τα ποιοτικά στοιχεία, τα οποία εξετάζονται και αξιολογούνται κατά τη διαδικασία ταξινόμησης της 
οικολογικής κατάστασης των επιφανειακών υδάτινων σωμάτων είναι: 

• Ποιοτικά στοιχεία Ομάδας 1: Βιολογικά ποιοτικά στοιχεία (ΒΠΣ) 

• Ποιοτικά στοιχεία Ομάδας 2: Υδρομορφολογικά ποιοτικά στοιχεία 

• Φυσικοχημικά ποιοτικά στοιχεία, που χρησιμοποιούνται για την υποβοήθηση του προσδιορισμού 
της οικολογικής κατάστασης των επιφανειακών υδάτινων σωμάτων. 

> Ποιοτικά στοιχεία υποομάδας 3.1: Γενικά φυσικοχημικά ποιοτικά στοιχεία που σχετίζονται με 
διαφάνεια (για τις λίμνες, τα παράκτια και τα μεταβατικά), θερμικές συνθήκες, συνθήκες 
οξυγόνωσης, αλατότητα, κατάσταση οξίνισης, συνθήκες θρεπτικών ουσιών. 

> Ποιοτικά στοιχεία υποομάδας 3.3: Ειδικοί ρύποι που δεν ανήκουν στον κατάλογο των ουσιών 
προτεραιότητας (ηοη-ρποπίγ ερθοίίίε ροΙΙυΐ3ηΐ5- ΝΡ5Ρ). 

> Ποιοτικά στοιχεία υποομάδας 3.4: Ειδικοί ρύποι που προσδιορίζονται από τα Κράτη Μέλη ως 
απορριπτόμενοι σε σημαντικές ποσότητες. 

Από τη σύνθεση των αποτελεσμάτων για το σύνολο των ποιοτικών στοιχείων προκύπτει η συνολική 
κατάταξη των υδάτινων σωμάτων, ακολουθώντας τα ακόλουθα μεθοδολογικά βήματα: 

ΒΗΜΑ 1: Ταξινόμηση κάθε ποιοτικού στοιχείου 

1.1 Για κάθε κατηγορία επιφανειακού υδάτινου σώματος αξιολογούνται αρχικά τα βιολογικά ποιοτικά 
στοιχεία για τα οποία υπάρχουν δεδομένα παρακολούθησης και μέθοδοι αξιολόγησης με αποδεκτό 
επίπεδο εμπιστοσύνης. Τα βιολογικά ποιοτικά στοιχεία (ΒΠΣ), αξιολογούν την οικολογική ποιότητα 
σε πέντε κλάσεις ποιότητας (υψηλή, καλή, μέτρια, ελλιπής, κακή). Ειδικότερα στα ποτάμια ΥΣ 
χρησιμοποιείται ο δείκτης ΗΕ5 ο οποίος αξιολογεί την δομή των βιοκοινοτήτων των υδρόβιων 
βενθικών μακροασπονδύλων, για τις λίμνες το φυτοπλαγκτόν (με παραμέτρους ταξινόμησης τη 
σύνθεση των ειδών και ομάδων, την αφθονία και τη βιομάζα του φυτοπλαγκτόν και την συχνότητα, 
διάρκεια και ένταση των ανθίσεων φυτοπλαγκτόν) και η χλωροφύλλη -α και για τα παράκτια και 
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μεταβατικά τα μακροασπόνδυλα (δείκτης Βθπίίχ - δίιηόουΓΒ 3πά ΖθπθΙοϊ 2002) και η χλωροφύλλη-α. 
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των διαθέσιμων στοιχείων σημειώνεται το επίπεδο εμπιστοσύνης 
Οι. 

Στην περίπτωση των ποτάμιων υδάτινων σωμάτων για τα οποία δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 
από τα προγράμματα παρακολούθησης, ακολουθείται μία διαδικασία ομαδοποίησης (§Γουρίη§) των 
σωμάτων σε σχέση με τις πιέσεις στις οποίες υποβάλλονται (βλ. Παράρτημα 1 «Περιγραφή της 
κατάστασης των υδάτων». Μέρος ΣΤ «Αξιολόγηση και ταξινόμηση της ποιοτικής κατάστασης των 
επιφανειακών υδάτινων σωμάτων»). Κεντρική ιδέα της ομαδοποίησης αποτελεί ότι υδάτινα σώματα 
του ίδιου τύπου τα οποία υπόκεινται σε ανάλογα επίπεδα ανθρωπογενών πιέσεων είναι πιθανότερο 
να έχουν την ίδια οικολογική ποιότητα. 

Για τις λίμνες χρησιμοποιήθηκαν τα αποτελέσματα ταξινόμησης που παρουσιάζονται στη μελέτη 
«Καθορισμός Συνθηκών Αναφοράς σε λίμνες για φυτοπλαγκτόν - Επιστημονική ανασκόπηση 
σχεδιασμού παρακολούθησης λιμνών και ταξινόμηση με βάση το φυτοπλαγκτόν της οικολογικής 
κατάστασης των λιμνών (ΕΚΒΥ, 2010). Στην περίπτωση των λιμναίων ΥΣ δεν χρησιμοποιήθηκε η 
τακτική της ομαδοποίησης (§Γουρίη§), δεδομένου ότι τα διαθέσιμα στοιχεία φυτοπλαγκτού είναι 
λιγοστά και αφορούν μόνο λίγες περιπτώσεις φυσικών λιμνών και ταμιευτήρων. Σε περιπτώσεις στις 
οποίες υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία για την χλωροφύλλη-α, αξιολογήθηκαν αυτά όπως αναλύεται στο 
Παράρτημα 1 «Περιγραφή της κατάστασης των υδάτων», Μέρος ΣΤ «Αξιολόγηση και ταξινόμηση της 
ποιοτικής κατάστασης των επιφανειακών υδάτινων σωμάτων». 

Για τα παράκτια και μεταβατικά υδάτινα σώματα χρησιμοποιήθηκαν τα αποτελέσματα ταξινόμησης 
που παρουσιάζονται στη μελέτη «Ανάπτυξη δικτύου και παρακολούθηση των εσωτερικών, 
μεταβατικών και παράκτιων υδάτων της χώρας - αξιολόγηση / ταξινόμηση της οικολογικής τους 
κατάστασης: Εκτίμηση της Οικολογικής Ποιότητας των υδατικών σωμάτων, που καθορίστηκαν από 
την ΚΥΥ στα 14 υδατικά διαμερίσματα της χώρας, για τους τύπους υδατικών συστημάτων που ορίζει η 
Οδηγία 2000/60/ΕΕ» (ΕΛΚΕΘΕ, 2008), ενώ αξιολογήθηκαν παράλληλα όπου υπήρχαν διαθέσιμα, 
στοιχεία για την χλωροφύλλη-α, όπως αναλύεται στο Παράρτημα 1 «Περιγραφή της κατάστασης των 
υδάτων». Μέρος ΣΤ «Αξιολόγηση και ταξινόμηση της ποιοτικής κατάστασης των επιφανειακών 
υδάτινων σωμάτων». 

1.2 Για κάθε κατηγορία επιφανειακού υδάτινου σώματος αξιολογούνται τα φυσικοχημικά στοιχεία (ΦΧΣ, 
συνόλου ν), σε δύο κλάσεις ταξινόμησης (καλή ποιότητα και κατώτερη της καλής ποιότητα). Κατά τη 
διαδικασία αυτή αξιολογήθηκαν τα αποτελέσματα της τριετίας 2006-2008 από το πρόγραμμα 
παρακολούθησης του Γενικού Χημείου του Κράτους. Πραγματοποιήθηκε στατιστική επεξεργασία των 
δεδομένων για τρία σενάρια: 

Σενάριο Α : Τέθηκε συντελεστής βαρύτητας σε κάθε μέτρηση και ειδικότερα 0.8 στις μετρήσεις 

του 2006 και 2007 και 1.2 στις μετρήσεις του 2008, δίδοντας με τον τρόπο αυτό μεγαλύτερη 

βαρύτητα στις πιο πρόσφατες μετρήσεις. 

Σενάριο Β : Λήφθηκε ο μέσος όρος όλων των ετών. 

Σενάριο Γ : Λήφθηκε ο μέσος όρος κάθε έτους και εν συνεχεία ο μέσος όρος όλων των ετών. 

Από τα αποτελέσματα της στατιστικής επεξεργασίας προέκυψε ότι οι διαφοροποιήσεις μεταξύ των 
σεναρίων ως προς τον χαρακτηρισμό της κατάστασης για όλους τους συνδυασμούς παραμέτρων και 
θέσεων, ήταν σε ποσοστό μικρότερο από 1%ο και ως αποτέλεσμα επιλέχθηκε η επιλογή του σεναρίου 
Β, δηλαδή η αξιολόγηση όλων των μετρήσεων της τριετίας ως ένα ενιαίο σύνολο και η εξαγωγή του 
μέσου όρου αυτών, ο οποίος εν συνεχεία συγκρίνεται με τα αντίστοιχα πρότυπα ποιότητας 
περιβάλλοντος ανά κατηγορία υδάτινου σώματος. Όταν η τιμή που προκύπτει από την επεξεργασία 
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πληροί τα Πρότυπα Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΠΠΠ) η παράμετρος κατατάσσεται σε καλή 
κατάσταση, ενώ σε αντίθετη περίπτωση υπέρβαση του ΠΠΠ κατατάσσει την παράμετρο σε κατώτερη 
της καλής κατάσταση. 

Στο πλαίσιο του παρόντος έρνου προτείνονται όρια φυσικοχημικών παραμέτρων για φυσικοχημικά 
στοιχεία που αφορούν στα ποτάμια, λιμναία, παράκτια και μεταβατικά ΥΣ, λαμβάνοντας υπόψη τα 
αποτελέσματα των μετρήσεων του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ) της περιόδου 2006-2008. Οι 
τιμές αφορούν στο όριο μεταξύ καλής/μέτριας κατάστασης, το οποίο καθορίζει τη δυνατότητα 
υποβιβασμού της μετρούμενης με βάση τα Βιολογικά Ποιοτικά Στοιχεία οικολογικής κατάστασης ενός 
υδάτινου σώματος από την καλή στη μέτρια. 

Πίνακας 9.2.1-1: φυσικοχημικές παράμετροι που συμβάλλουν στην ταξινόμηση της οικολογικής κατάστασης 

των ποτάμιων ΥΣ και όρια 


Επίπτωση 

Μετρούμενη παράμετρος 

Όριο μεταξύ καλής μέτριας κατάστασης 

Οξυγόνωση 

Διαλυμένο Οξυγόνο 

70% 

Αμμωνία 

0,01 ΓΠ§/Ι νη 3 

β.οό 5 

4 γτιβ/Ι 

Οξίνιση 

Συγκέντρωση σε ιόντα υδρογόνου ρΗ 

6-9 

Τροφική κατάσταση 

Ολικός φώσφορος 

200 μ§/1 Ρ 

Αμμώνιο 

1 ΓΠβ/Ι ΝΗ 4 + 

Νιτρικά 

25 γπβ/Ι Ν0 3 ' 

Νιτρώδη 

0,05 ι-Πβ/Ι Ν0 2 ' 


Πίνακας 9.2.1-2: φυσικοχημικές παράμετροι ταξινόμησης λιμναίων ΥΣ και σχετικά όρια καλής/μέτριας 

κατάστασης 


Επίπτωση 

Μετρούμενη παράμετρος 

Όριο μεταξύ καλής μέτριας κατάστασης 

Οξυγόνωση 

Διαλυμένο Οξυγόνο 

70% 

4 ιτι§/1 στο υπολίμνιο 

Οξίνιση 

Συγκέντρωση σε ιόντα υδρογόνου ρΗ 

6-9 

Διαφάνεια 

Δίσκος 5θεεήΐ 

4 ΓΠ 

Τροφική κατάσταση 

Ολικός φώσφορος 

30 μ§/1 

Ολικό άζωτο 

1 ΓΠ§/Ι 

Αμμώνιο 

0.5 γπ§/Ι 

Νιτρώδη 

0,05 πί§/Ι 
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Πίνακας 9.2.1-3: φυσικοχημικές παράμετροι ταξινόμησης μεταβατικών καί παράκτιων ΥΣ καί σχετικά άρια 

καλής/αέτριας κατάστασης 


Επίπτωση 

Παράμετρος 

Όριο καλής / μέτριας κατάστασης 

Μεταβατικά 

Παράκτια 

Οξυγόνωση 

Διαλυμένο Οξυγόνο 

80% 

80% 

Οξίνιση 

Συγκέντρωση σε ιόντα υδρογόνου ρΗ 

6-9 

6-9 

Διαφάνεια 

Δίσκος 5θ(χήΐ 

- 

15 ΓΤΊ 

Τροφική 

κατάσταση 

Αμμώνιο 

11-Πβ/Ι 

40 μ§/1 

Νιτρικά (μόνο για τα παράκτια) 

- 

100 μβ/Ι 


1.3 Για κάθε υδάτινο σώμα (πλην παράκτιων και μεταβατικών) αξιολογούνται οι ειδικοί ρύποι (ΕΡ, 
συνόλου μ) του Παραρτήματος I Μέρος Β της ΚΥΑ 51354/2641/Ε103/2010, σε διβάθμια κλίμακα 
ταξινόμησης, με βάση τα αποτελέσματα του 2008 των μετρήσεων του Γενικού Χημείου του Κράτους 
(ΓΧΚ) και σύμφωνα με τα οριζόμενα ΠΠΠ και υπολογίζονται οι ετήσιοι μέσοι όροι. 

ΒΗΜΑ 2: Κατάταξη οικολογικής κατάστασης 

Εφαρμόσθηκαν οι εξής κανόνες: 

2.1 Αν το ΒΠΣ ταξινομείται σε κατάσταση μέτρια, ελλιπή ή κακή, τότε η συνολική οικολογική κατάσταση 
χαρακτηρίζεται ως τέτοια με το αντίστοιχο επίπεδο εμπιστοσύνης, ανεξάρτητα από την ταξινόμηση 
(καλή ή κατώτερη της καλής) για τις παραμέτρους των φυσικοχημικών παραμέτρων και ειδικών 
ρύπων. 

2.2 Αν το ΒΠΣ ταξινομείται σε κατάσταση υψηλή ή καλή, τότε πριν τον χαρακτηρισμό της οικολογικής 
κατάστασης αξιολογούνται οι φυσικοχημικές παράμετροι και ειδικοί ρύποι, για τους οποίους 
υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Ειδικότερα: 

2.2.1 Αν όλες οι παράμετροι των φυσικοχημικών στοιχείων και όλοι οι ειδικοί ρύποι ταξινομούνται 
σε καλή κατάσταση τότε η οικολογική κατάσταση χαρακτηρίζεται με βάση την ταξινόμηση του 
ΒΠΣ ως υψηλή ή καλή. 

2.2.2 Αν το πολύ μία εκ των παραμέτρων των φυσικοχημικών στοιχείων ταξινομούνται σε κατάσταση 
κατώτερη της καλής και όλες οι παράμετροι που σχετίζονται με τους ειδικούς ρύπους 
ταξινομούνται σε καλή κατάσταση, τότε η οικολογική κατάσταση χαρακτηρίζεται με βάση την 
ταξινόμηση του ΒΠΣ ως υψηλή ή καλή. 

2.2.3 Αν δύο ή περισσότερες παράμετροι των φυσικοχημικών στοιχείων ταξινομούνται σε κατάσταση 
κατώτερη της καλής τότε ανεξάρτητα από την κατάταξη που προκύπτει από την ταξινόμηση των 
ειδικών ρύπων, υποβαθμίζεται η κατάσταση που έχει προκύψει με βάση την ταξινόμηση του 
ΒΠΣ, από υψηλή ή καλή σε μέτρια. 

2.2.4 Αν το πολύ μία παράμετρος των φυσικοχημικών στοιχείων και τουλάχιστον μία εκ των ειδικών 
ρύπων ταξινομούνται σε κατάσταση κατώτερη της καλής τότε η οικολογική κατάσταση 
χαρακτηρίζεται με βάση την ταξινόμηση του ΒΠΣ ως υψηλή ή καλή και υποβαθμίζεται το 
επίπεδο εμπιστοσύνης. 
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9.2.2 Μεθοδολογία ταξινόμησης της χημικης καταςταςης 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 

Τα ποιοτικά στοιχεία, τα οποία εξετάζονται και αξιολονούνται κατά τη διαδικασία ταξινόμησης της χημικής 
κατάστασης των επιφανειακών υδάτινων σωμάτων είναι οι ουσίες προτεραιότητας για τις οποίες έχουν 
καθοριστεί Πρότυπα Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΠΠΠ) στην Οδηγία 2008/105/ΕΚ και την 
ΚΥΑ 51354/2641/Ε103/2010. 

ΒΗΜΑ 1: Ταξινόμηση κάθε ποιοτικού στοιχείου 

Για κάθε υδάτινο σώμα αξιολογούνται οι ουσίες προτεραιότητας (ΟΠ, συνόλου λ) του Παραρτήματος I 
Μέρος Α της ΚΥΑ 51354/2641/Ε103/2010, σε δύο κλάσεις ταξινόμησης, καλή και κατώτερη της καλής. 
Κατά τη διαδικασία αυτή αξιολογήθηκαν τα πιο πρόσφατα και αξιόπιστα αποτελέσματα από το 
πρόγραμμα παρακολούθησης του Γενικού Χημείου του Κράτους, που αφορούν στο έτος 2008 και 
υπολογίσθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι ή κατά περίπτωση η μέγιστη ετήσια τιμή. 


ΒΗΜΑ 2: Κατάταξη χημικής κατάστασης 

Αν όλες οι ουσίες προτεραιότητας ταξινομούνται σε καλή κατάσταση, δηλαδή πληρούν τα αντίστοιχα ΠΠΠ 
τότε η χημική κατάσταση είναι καλή. Αν έστω και μία από τις ουσίες προτεραιότητας ταξινομούνται σε 
κατάσταση κατώτερη της καλής τότε η χημική κατάσταση είναι κατώτερη της καλής. Αναλυτικότερες 
πληροφορίες για την ταξινόμηση των υδάτινων σωμάτων παρατίθενται στο Παράρτημα 1 «Περιγραφή της 
κατάστασης των υδάτων». Μέρος ΣΤ «Αξιολόγηση και ταξινόμηση της ποιοτικής κατάστασης των 
επιφανειακών υδάτινων σωμάτων». 


9.2.3 ΠΟΤΑΜΙΑ ΥΔΑΤΙΝΑ ΣΩΜΑΤΑ 

Με βάση τα αποτελέσματα της ταξινόμησης της οικολογικής κατάστασης , από τα 72 ποτάμια υδάτινα 
σώματα στο Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας (6808): 

> Δεν υπάρχει ποτάμιο υδάτινο σώμα σε υψηλή οικολογική κατάσταση / υψηλό οικολογικό 
δυναμικό 

> 13, δηλαδή ποσοστό 18,06%, βρίσκονται σε καλή οικολογική κατάσταση / καλό οικολογικό 
δυναμικό, 

> 18, δηλαδή ποσοστό 25,00% βρίσκονται σε μέτρια οικολογική κατάσταση / μέτριο οικολογικό 
δυναμικό, 

> 31, δηλαδή ποσοστό 43,06% βρίσκονται σε ελλιπή οικολογική κατάσταση / ελλιπές οικολογικό 
δυναμικό, 

> Δεν υπάρχει ποτάμιο υδάτινο σώμα σε κακή οικολογική κατάσταση / κακό οικολογικό δυναμικό 1, 
δηλαδή ποσοστό 1,39% σε κακή οικολογική κατάσταση / κακό οικολογικό δυναμικό και 

> 10, δηλαδή ποσοστό 13,89% σε άγνωστη οικολογική κατάσταση / άγνωστο οικολογικό δυναμικό. 

Σημειώνεται ότι , στην κατηγορία της καλής οικολογικής κατάστασης / καλού οικολογικού δυναμικού 
αντιστοιχεί το 14,24% του συνολικού μήκους των ποτάμιων υδάτινων σωμάτων, στην κατηγορία της 
μέτριας οικολογικής κατάστασης / μέτριου οικολογικού δυναμικού το 25,89%, στην κατηγορία της 
ελλιπούς οικολογικής κατάστασης / ελλιπούς οικολογικού δυναμικού το 44,33%, ενώ στην κατηγορία της 
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άγνωστης οικολογικής κατάστασης / άγνωστου οικολογικού δυναμικού το 15,54%, όπως προκύπτει από 
τον Πίνακα 9.2.3-1. 

Πίνακας 9.2.3-1: Αριθμός και μήκος ποτάμιων υδάτινων σωμάτων ανά κατηγορία οικολογικής 

κατάστασης/οικολονικού δυναιιικού νια κάθε λεκάνη απορροής ποταιιού (ΛΑΠ) 



*ΑΑΠ (3Κ16: Λεκάνη Απορροής Ποταμού Πηνειού, ΛΑΠ 6Ρ1 7: Λεκάνη Απορροής Ρεμάτων Αλμυρού-Πηλίου 

Με βάση τα αποτελέσματα της ταξινόμησης της χημικής κατάστασης , από τα 72 ποτάμια υδάτινα σώματα 
στο Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας (ΕΚ08): 

> 27, δηλαδή ποσοστό 37,5%, βρίσκονται σε καλή χημική κατάσταση, 

> 5, δηλαδή ποσοστό 6,94%, σε κατώτερη της καλής χημική κατάσταση και 

> 40, δηλαδή ποσοστό 55,56%, σε άγνωστη χημική κατάσταση. 

Σημειώνεται ότι στην κατηγορία της άγνωστης χημικής κατάστασης αντιστοιχεί το 57,92% του συνολικού 
μήκους των ποτάμιων υδάτινων σωμάτων, στην κατηγορία της καλής χημικής κατάστασης το 28,89%, ενώ 
στην κατηγορία της κατώτερης της καλής χημικής κατάστασης το 13,19%, όπως προκύπτει από τον Πίνακα 
9.2.3-2. 
















































ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


31735 


Πίνακας 9.2.3-2: Αριθμός και ιιήκος ποτάμιων υδάτινων σωμάτων ανά κατηνοοία χημικής κατάστασης νια κάθε 

λεκάνη απορροής ηοτααού (ΛΑΠ) 



*ΛΑΠ (ΒΚ16: Λεκάνη Απορροής Ποταμού Πηνειού , ΛΑΠ 6Ρ1 7: Λεκάνη Απορροής Ρεμάτων Αλμυρού-Πηλίου 


9.2.4 Λιμναία υδατινα ςωματα 

Με βάση τα αποτελέσματα της ταξινόμησης της οικολογικής κατάστασης , από τα 3 λιμναία υδάτινα 
σώματα στο Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας (ΘΚ08): 

> 1, δηλαδή ποσοστό 33,33% βρίσκεται σε μέτρια οικολογική κατάσταση / μέτριο οικολογικό 
δυναμικό και 

> 2, δηλαδή ποσοστό 66,67% σε άγνωστη οικολογική κατάσταση / άγνωστο οικολογικό δυναμικό. 

Σημειώνεται ότι στην κατηγορία της μέτριας οικολογικής κατάστασης / μέτριου οικολογικού δυναμικού 
αντιστοιχεί το 1,09% της συνολικής επιφάνειας των λιμναίων υδάτινων σωμάτων, ενώ στην κατηγορία της 
άγνωστης οικολογικής κατάστασης / άγνωστου οικολογικού δυναμικού το 98,91%, όπως προκύπτει από 
τον Πίνακα 9.2.4-1. 
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Πίνακας 9.2.4-1: Αριθμός καί επιφάνεια λιμναίων υδάτινων σωμάτων ανά κατηνοοία οικολονικής 

κατάατασης/οικολονίκού δυναμικού νια κάθε λεκάνη απορροής ποταμού (ΛΑΠ) 



*ΛΑΠ 6Ρ16: Λεκάνη Απορροής Ποταμού Πηνειού, ΛΑΠ 6Κ1 7: Λεκάνη Απορροής Ρεμάτων Αλμυρού-Πηλίου 

Με βάση τα αποτελέσματα της ταξινόμησης της χημικής κατάστασης , από τα 3 λιμναία υδάτινα σώματα 
στο Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας (ΘΚ08): 

> 1, δηλαδή ποσοστό 33,33%, βρίσκεται σε καλή χημική κατάσταση και 

> 2, δηλαδή ποσοστό 66,67%, σε άγνωστη χημική κατάσταση. 

Σημειώνεται ότι στην κατηγορία της άγνωστης χημικής κατάστασης αντιστοιχεί το 98,91% της συνολικής 
επιφάνειας των λιμναίων υδάτινων σωμάτων, ενώ στην κατηγορία της καλής χημικής κατάστασης το 
1,09%, όπως προκύπτει από τον Πίνακα 9.2.4-2. 
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Πίνακας 9.2.4-2: Αριθμός και επιφάνεια λιμναίων υδάτινων σωμάτων ανά κατηνορία χημικής κατάστασης νια 

κάθε λεκάνη απορροής ποταμού (ΛΑΠ) 



*ΛΑΠ (ΒΚ16: Λεκάνη Απορροής Ποταμού Πηνειού, ΛΑΠ 6Ρ1 7: Λεκάνη Απορροής Ρεμάτων Αλμυρού-Πηλίου 


9.2.5 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΥΔΑΤΙΝΑ ΣΩΜΑΤΑ 

Στο Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας δεν αναγνωρίστηκαν μεταβατικά υδάτινα σώματα. 


9.2.6 ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΥΔΑΤΙΝΑ ΣΩΜΑΤΑ 

Με βάση τα αποτελέσματα της ταξινόμησης της οικολογικής κατάστασης , από τα 7 παράκτια υδάτινα 
σώματα στο Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας (ΘΚ08): 

> 5, δηλαδή ποσοστό 71,43%, βρίσκονται σε υψηλή οικολογική κατάσταση / υψηλό οικολογικό 
δυναμικό και 

> 2, δηλαδή ποσοστό 28,57% σε μέτρια οικολογική κατάσταση / μέτριο οικολογικό δυναμικό. 

Σημειώνεται ότι στην κατηγορία της υψηλής οικολογικής κατάστασης / υψηλού οικολογικού δυναμικού 
αντιστοιχεί το 33,31% της συνολικής επιφάνειας των παράκτιων υδάτινων σωμάτων, ενώ στην κατηγορία 
της μέτριας οικολογικής κατάστασης / μέτριου οικολογικού δυναμικού το 66,69%, όπως προκύπτει από 
τον Πίνακα 9.2.6-1. 
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Πίνακας 9.2.6-1: Αριθμός καί επιφάνεια παράκτιων υδάτινων σωμάτων ανά κατηνορία οικολονικής 

κατάσιασης/οίκολονικού δυναμικού νια κάθε λεκάνη απορροής ποταμού (ΛΑΠ) 



*ΛΑΠ 6Ρ16: Λεκάνη Απορροής Ποταμού Πηνειού , ΛΑΠ 6111 7: Λεκάνη Απορροής Ρεμάτων Αλμυρού-Πηλίου 

Με βάση τα αποτελέσματα της ταξινόμησης της χημικής κατάστασης , από τα 7 παράκτια υδάτινα σώματα 
στο Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας (ΕΚ08): 

> 2, δηλαδή ποσοστό 28,57%, βρίσκονται σε κατώτερη της καλής χημική κατάσταση και 

> 5, δηλαδή ποσοστό 71,43%, σε άγνωστη χημική κατάσταση. 

Σημειώνεται ότι στην κατηγορία της άγνωστης χημικής κατάστασης αντιστοιχεί το 33,31% της συνολικής 
επιφάνειας των λιμναίων υδάτινων σωμάτων, ενώ στην κατηγορία της κατώτερης της καλής χημικής 
κατάστασης το 66,69%, όπως προκύπτει από τον Πίνακα 9.2.6-2. 
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Πίνακας 9.2.6-2: Αριθμός και επιφάνεια παράκτιων υδάτινων σωμάτων ανά κατηνορία νηυικής κατάστασης νια 

κάθε λεκάνη απορροής ποταμού (ΛΑΠ) 



*ΛΑΠ 6Η16: Λεκάνη Απορροής Ποταμού Πηνειού , ΛΑΠ 6Ρ1 7: Λεκάνη Απορροής Ρεμάτων Αλμυρού-Πηλίου 

Στους Χάρτες των ακόλουθων σχημάτων απεικονίζεται η οικολονική και χημική κατάσταση των 
επιφανειακών υδάτινων σωμάτων. 




































Σχήμα 9.2.6-1: Οικολονική κατάσταση επιφανειακών υδάτινων σωμάτων 
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Σχήμα 9.2.6-2: Χημική κατάσταση επιφανειακών υδάτινων σωμάτων 
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9.3 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΩΝ 
ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 


Όπως προαναφέρθηκε στο Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας (0808) προέκυψαν 8 ιδιαιτέρως 
τροποποιημένα και 4 τεχνητά υδάτινα σώματα σε σύνολο 82 υδατικών σωμάτων. 

Για τα ιδιαιτέρως τροποποιημένα και τεχνητά ΥΣ (ΙΤΥΣ και ΤΥΣ) η ταξινόμηση της οικολογικής ποιότητας 
δεν βασίζεται στις συνθήκες αναφοράς (όπως συμβαίνει στα φυσικά ΥΣ) αλλά στο μέγιστο οικολογικό 
δυναμικό. 

Ως μέγιστο οικολογικό δυναμικό για τα βιολογικά ποιοτικά στοιχεία, σύμφωνα με την Οδηγία (Παράρτημα 
V, παρ. 1.2.5) καθορίζονται «οι τιμές που αντικατοπτρίζουν τον πλέον συγκρίσιμο τύπο συστήματος 
επιφανειακών υδάτων, λαμβανομένων υπόψη των φυσικών συνθηκών που απορρέουν από τα τεχνητά ή 
ιδιαιτέρως τροποποιημένα χαρακτηριστικά του υδατικού συστήματος». Με την έννοια αυτή το μέγιστο 
οικολογικό δυναμικό θα πρέπει να είναι παραπλήσιο αλλά όχι ταυτόσημο με τις αντίστοιχες συνθήκες 
αναφοράς που απαντούν σε μη τροποποιημένα και τεχνητά υδατικά συστήματα. 

Το οικολογικό δυναμικό για τα ΙΤΥΣ και ΤΥΣ, αντίστοιχα με την οικολογική κατάσταση για τα φυσικά ΥΣ, 
αφορά ποσοτική έκφραση της απόκλισης από το μέγιστο οικολογικό δυναμικό. 

Το θέμα του προσδιορισμού του μέγιστου οικολογικού δυναμικού και συνεπώς του οικολογικού 
δυναμικού των ποτάμιων ΥΣ, δεν σχολιάζεται στα αποτελέσματα των Ευρωπαϊκών Ομάδων 
διαβαθμονόμησης και καμία κατεύθυνση δεν έχει παρασχεθεί μέχρι στιγμής για την αντιμετώπιση του 
ζητήματος από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λαμβάνοντας υπόψη την αδυναμία προσδιορισμού συγκεκριμένων 
ορίων ταξινόμησης του οικολογικού δυναμικού των ποτάμιων, μεταβατικών και παράκτιων ΙΤΥΣ και ΤΥΣ 
αποφασίστηκε στο πλαίσιο του πρώτου διαχειριστικού κύκλου (2009-2015) τα ΙΤΥΣ και ΤΥΣ στις κατηγορίες 
αυτές να ταξινομηθούν με τα ίδια κριτήρια (όρια κλάσεων ταξινόμησης) με τα οποία ταξινομούνται τα 
φυσικά ποτάμια ΥΣ. Αντίθετα σε ότι αφορά τα λιμναία ΥΣ οι εργασίες της Ομάδας Διαβαθμονόμησης της 
Μεσογειακής οικιπεριοχής, όπου ανήκει η Ελλάδα, για τον προσδιορισμό των ορίων ταξινόμησης της 
οικολογικής κατάστασης έχουν εστιάσει αποκλειστικά σε ταμιευτήρες. Έτσι σε επίπεδο Μεσογειακής 
οικοπεριοχής έχει καθοριστεί η ταξινόμηση του οικολογικού δυναμικού αλλά όχι της οικολογικής 
κατάστασης. Στην περίπτωση αυτή η αξιολόγηση ότι αφορά τα βιολογικά ποιοτικά στοιχεία για τις φυσικές 
λίμνες γίνεται με μία κατά περίπτωση προσέγγιση, που βασίζεται στο έργο «Καθορισμός συνθηκών 
αναφοράς σε λίμνες για φυτοπλαγκτό - επιστημονική ανασκόπηση σχεδιασμού παρακολούθησης λιμνών 
& ταξινόμηση με βάση το φυτοπλαγκτόν της οικολογικής κατάστασης των λιμνών» (Μουστάκα Μ. και 
Κατσιάπη Μ., 2010) ), ενώ επιπλέον αξιολογούνται οι μετρήσεις χλωροφύλλης - α του Γενικού Χημείου 
του Κράτους (2006-2008).. Αναλυτικότερες πληροφορίες για τα ΙΤΥΣ και ΤΥΣ παρατίθενται στο Παράρτημα 
1 «Περιγραφή της κατάστασης των υδάτων». Μέρος Δ «Οριστικός προσδιορισμός των ιδιαιτέρως 
τροποποιημένων και τεχνητών υδάτινων σωμάτων». 


9.3.1 ΠΟΤΑΜΙΑ ΙΤΥΣ - ΤΥΣ 

Με βάση τα αποτελέσματα της ταξινόμησης της οικολογικής κατάστασης , από τα 8 ποτάμια υδάτινα 
σώματα που έχουν χαρακτηριστεί ως ΙΤΥΣ/ΤΥΣ, δηλαδή ποσοστό της τάξης του 11,11% του συνολικού 
αριθμού των ποτάμιων υδάτινων σωμάτων στο Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας (ΘΚ08): 


> 2, δηλαδή ποσοστό 25,00%, βρίσκονται σε καλό οικολογικό δυναμικό, 
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> 3, δηλαδή ποσοστό 37,50%, σε ελλιπές οικολογικό δυναμικό και 

> 3, δηλαδή ποσοστό 37,50%, σε άγνωστο οικολογικό δυναμικό. 

Σημειώνεται ότι στην κατηγορία του καλού οικολογικού δυναμικού αντιστοιχεί το 11,46% του συνολικού 
μήκους των ποτάμιων ΙΤΥΣ/ΤΥΣ, στην κατηγορία του ελλιπούς οικολογικού δυναμικού το 16,71%, ενώ στην 
κατηγορία του άγνωστου οικολογικού δυναμικού το 71,83%, όπως προκύπτει από τον Πίνακα 9.3.1-1. 

Πίνακας 9.3.1-1: Αριθιιός και ιιήκος ποτάιιιων ΙΤΥΣ/ΤΥΣ ανά κατηνορία οικολονικού δυναιιικού νιοι κάθε λεκάνη 

απορροής ποταιιού (ΛΑΠ) 



*ΛΑΠ (3Κ16: Λεκάνη Απορροής Ποταμού Πηνειού , ΛΑΠ 6Ρ1 7: Λεκάνη Απορροής Ρεμάτων Αλμυρού-Πηλίου 

Με βάση τα αποτελέσματα της ταξινόμησης της χημικής κατάστασης , από τα 8 ποτάμια υδάτινα σώματα 
που έχουν χαρακτηριστεί ως ΙΤΥΣ/ΤΥΣ στο Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας (<3Κ08): 

> 2, δηλαδή ποσοστό 25%, βρίσκονται σε καλή χημική κατάσταση, 

> 1, δηλαδή ποσοστό 12,50%, σε κατώτερη της καλής χημική κατάσταση και 

> 5, δηλαδή ποσοστό 62,50%, σε άγνωστη χημική κατάσταση. 

Σημειώνεται ότι στην κατηγορία της άγνωστης χημικής κατάστασης αντιστοιχεί το 58,56% του συνολικού 
μήκους των ποτάμιων ΙΤΥΣ/ΤΥΣ, στην κατηγορία της κατώτερης της καλής χημικής κατάστασης το 29,97%, 
ενώ στην κατηγορία της καλής χημικής κατάστασης το 11,47%, όπως προκύπτει από τον Πίνακα 9.3.1-2. 
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Πίνακας 9.3.1-2: Αριθμός καί ιιήκος ποτάμιων ΙΤΥΣ/ΤΥΣ ανά κατηγορία χημικής κατάστασης νκχ κάθε λεκάνη 

απορροής ποταμού (ΛΑΠ) 



*ΛΑΠ 6Ρ16: Λεκάνη Απορροής Ποταμού Πηνειού , ΛΑΠ 6111 7: Λεκάνη Απορροής Ρεμάτων Αλμυρού-Πηλίου 


9.3.2 Λιμναία ΙΤΥΣ-ΤΥΣ 

Με βάση τα αποτελέσματα της ταξινόμησης της οικολογικής κατάστασης , από τα 3 λιμναία υδάτινα 
σώματα που έχουν χαρακτηριστεί ως ΙΤΥΣ, δηλαδή ποσοστό της τάξης του 100% του συνολικού αριθμού 
των λιμναίων υδάτινων σωμάτων στο Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας (ΕΚ08): 

> 1, δηλαδή ποσοστό 33,33% σε μέτριο οικολογικό δυναμικό και 

> 2, δηλαδή ποσοστό 66,67% σε άγνωστο οικολογικό δυναμικό. 

Σημειώνεται ότι στην κατηγορία του μέτριου οικολογικού δυναμικού αντιστοιχεί το 1,09% της συνολικής 
επιφάνειας των λιμναίων ΙΤΥΣ, ενώ στην κατηγορία του άγνωστου οικολογικού δυναμικού το 98,91%, 
όπως προκύπτει από τον Πίνακα 9.3.2-1. 
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Πίνακας 9.3.2-1: Αριθμός καί επιφάνεια λιμναίων ΙΤΥΣ ανά καιηνορία οικολονίκού δυναμικού νια κάθε λεκάνη 

απορροής ποταμού (ΛΑΠ) 



*ΛΑΠ 6Η16: Λεκάνη Απορροής Ποταμού Πηνειού , ΛΑΠ 6Ρ1 7: Λεκάνη Απορροής Ρεμάτων Αλμυρού-Πηλίου 

Με βάση τα αποτελέσματα της ταξινόμησης της χημικής κατάστασης , από τα 3 λιμναία υδάτινα σώματα 
που έχουν χαρακτηριστεί ως ΙΤΥΣ στο Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας (<3Κ08): 

> 1, δηλαδή ποσοστό 33,33%, βρίσκονται σε καλή χημική κατάσταση και 

> 2, δηλαδή ποσοστό 66,67%, σε άγνωστη χημική κατάσταση. 

Σημειώνεται ότι στην κατηγορία της άγνωστης χημικής κατάστασης αντιστοιχεί το 98,91% της συνολικής 
επιφάνειας των λιμναίων ΙΤΥΣ, ενώ στην κατηγορία της καλής χημικής κατάστασης το 1,09%, όπως 
προκύπτει από τον Πίνακα 9.3.2-2. 
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Πίνακας 9.3.2-2: Αριθμός καί επιφάνεια λιμναίων ΙΤΥΣ ανά κατηνορία χηιιικής κατάστασης νια κάθε λεκάνη 

απορροής ποταμού (ΛΑΠ) 



*ΛΑΠ 6Ρ16: Λεκάνη Απορροής Ποταμού Πηνειού, ΑΑΠ 6Κ1 7: Λεκάνη Απορροής Ρεμάτων Αλμυρού-Πηλίου 


9.3.3 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΙΤΥΣ - ΤΥΣ 

Στο Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας δεν αναγνωρίστηκαν μεταβατικά υδάτινα σώματα. 


9.3.4 ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΙΤΥΣ -ΤΥΣ 

Από τα 7 παράκτια υδάτινα σώματα στο Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας, 1 έχει χαρακτηριστεί ως ΙΤΥΣ, 
δηλαδή ποσοστό της τάξης του 14,29% του συνολικού αριθμού των παράκτιων υδάτινων σωμάτων. Το 
ΙΤΥΣ αυτό (Ορμος Βόλου) βρίσκεται στη Λεκάνη Απορροής Ρεμάτων Αλμυρού - Πηλίου (ΘΚ17), έχει 
επιφάνεια 33,37 1<πη 2 και βρίσκεται σε μέτριο οικολογικό δυναμικό και κατώτερη της καλής χημική 
κατάσταση. 
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9.4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 


Με την Υπουργική Απόφαση 1811/2011 (ΦΕΚ 3322 Β'/2011) καθορίζονται οι ανώτερες αποδεκτές τιμές για 
τη συγκέντρωση συγκεκριμένων ρύπων, ομάδων ρύπων ή δεικτών ρύπανσης στα υπόγεια ύδατα που 
ενδέχεται να απαντούν στη φύση ή/και να είναι αποτέλεσμα ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, σε 
εφαρμογή της παραγράφου 2 του Άρθρου 3 της υπ. αριθ. 39626/2208/Ε130/2009 Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης (Β' 2075) με στόχο την αξιολόγηση της χημικής κατάστασης των συστημάτων υπόγειων 
υδάτων, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 4, παράγραφος 2, της ανωτέρω 
Απόφασης. 

Στα συστήματα υπογείων υδάτων εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο οι ανώτερες αποδεκτές τιμές που 
ορίζονται στο Παράρτημα του Άρθρου 7 (Μέρη Α και Β) της Απόφασης 1811/2011 και παρατίθενται στους 
Πίνακες 9.4-1 και 9.4-2. Οι τιμές αυτές αναφέρονται σε επιτρεπτές συγκεντρώσεις και δεν αφορούν 
χημικές επιβαρύνεις που οφείλονται σε αυξημένες φυσικές τιμές υποβάθρου λόγω γεωλογικών αιτιών. 

Πίνακας 9.4-1: Ποιοτικά πρότυπα υπάνειων υδάτων σύμφωνα ιιε το Παράρτημα I της ΚΥΑ 39626/2208/Ε130/2009 

(Β' 2075) 


Α/Α 

Ρύπος 

Ποιοτικό πρότυπο 

(1) 

Νιτρικά Άλατα 

50 πί§/Ι 

(2) 

Δραστικές ουσίες φυτοφαρμάκων (συμπεριλαμβάνονται αντίστοιχοι 
μεταβολίτες, προϊόντα αποικοδόμησης και αντιδράσεων) (1) 

0,1 μ§/1 

0,5 μ§/1 (συνολικό(2)) 


(1) Ως «φυτοφάρμακα», νοούνται τα φυτοπροοτατευτικά προϊόντα και τα βιοκτόνα, όπως ορίζονται αντίστοιχα στις 
σχετικές διατάξεις της κείμενης εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. 

(2) Ως «συνολικό», νοείται το άθροισμα όλων των επιμέρους φυτοφαρμάκων που ανιχνεύονται και προσδιορίζονται 
ποσοτικά κατά τη διαδικασία παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένων σχετικών προϊόντων μεταβολισμού, 
προϊόντων αποδόμησης και προϊόντων αντίδρασης. 


Πίνακας 9.4-2: Ανώτερες αποδεκτές τιμές και δείκτες ρύπανσης, σύμφωνα ιιε το Άρθρο 3 της Απόφασης 

1811/2011, νια τις ακόλουθες ουσίες που ενδέχεται να απαντούν στη φύση ή/και να είναι αποτέλεσμα 

ανθρωπονενών δραστηριοτήτων (Μέρος Β, ΥΑ 1811/2011) 


Α/Α 

Παράμετρος 

Ανώτερη αποδεκτή τιμή 

(1) 

ρΗ 

6,50-9,50 

(2) 

Αγωγιμότητα 

2500μ5/ςηι 

(3) 

Αρσενικό 

10 μβ/Ι 

(4) 

Κάδμιο 

5 μβ/Ι 

(5) 

Μόλυβδος 

25 μβ/Ι 

(6) 

Υδράργυρος 

1,0 μβ/Ι 

(7) 

Νικέλιο 

20 μβ/Ι 

(8) 

Ολικό χρώμιο 

50 μβ/Ι 

(9) 

Αργίλιο 

200 μβ/Ι 

(10) 

Αμμώνιο 

0,50 ΓΤίβ/Ι 

(11) 

Νιτρώδη 

0,50 πΐβ/Ι 

(12) 

Χλωριούχα ιόντα 

250 ΓΠβ/Ι 

(13) 

Θειικά ιόντα 

250 ι-Πβ/Ι 

(14) 

Άθροισμα Τριχλωροαιθυλένιου και Τετραχλωροαιθυλένιου 

10 μβ/Ι 
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Όπως προαναφέρθηκε οι τιμές των Πινάκων 9.4-1 και 9.4-2 αφορούν εσωτερικά υπόνεια υδάτινα σώματα 
στα οποία δεν εντοπίζεται επηρεασμός από ιδιαίτερες γεωλογικές ή υδρογεωλογικές συνθήκες που θα 
μπορούσαν να εμπλουτίσουν τα νερά σε συγκεντρώσεις συγκεκριμένων ιόντων (π.χ. γειτνίαση με 
αποθέσεις γυψούχων οριζόντων, υδραυλική επικοινωνία με τη θάλασσα, κ.λπ.). 

Στο υδατικό διαμέρισμα Θεσσαλίας οριοθετήθηκαν 32 υπόγεια υδατικά συστήματα με την ακόλουθη 
κατανομή ανά υδρολογική λεκάνη 


Πίνακας 9.4-3: Υπόνεια υδατικά συστήματα 


Υδρολογική λεκάνη 

Αριθμός υπόγειων 
υδατικών συστημάτων 

Αριθμός υπόγειων υδατικών 
συστημάτων για περαιτέρω διερεύνηση 

Πηνειού 

26 

10 

Ρεμάτων Πηλίου - Αλμυρού 

6 

2 


Στη συνέχεια στους Πίνακα 9.4.-4 έως 9.4.-5 παρουσιάζεται ανά λεκάνη απορροής ποταμού η 
προσδιορισμένη χημική και ποσοτική κατάσταση των υπογείων υδατικών συστημάτων όπου δίνονται 
επίσης οι τάσεις ρύπων και πτώσης στάθμης μαζί με τις αυξημένες τιμές φυσικού υποβάθρου και τις 
τοπικές υπερβάσεις ιχνοστοιχείων. Στους χάρτες των Σχημάτων 9.4-1 και 9.4-2 παρουσιάζεται η ποσοτική 
και χημική κατάσταση των υπογείων υδατικών συστημάτων του υδατικού διαμερίσματος. 

Στο Παράρτημα 1 «Περιγραφή της κατάστασης των υδάτων». Μέρος Ε «Έκθεση εφαρμογής της Οδηγίας 
2006/118/ΕΚ "σχετικά με την προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση και την υποβάθμιση" και 
της ΚΥΑ 39626/2208/Ε130/2009» και Μέρος Ζ «Αξιολόγηση και ταξινόμηση της ποιοτικής (χημικής) και 
ποσοτικής κατάστασης των υπογείων υδατικών συστημάτων» και Παράρτημα 2 «Πιέσεις και επιπτώσεις». 
Μέρος Α «Ανάλυση ανθρωπογενών πιέσεων και των επιπτώσεων τους στα επιφανειακά υδάτινα σώματα 
και στα υπόγεια υδατικά συστήματα» δίνονται αναλυτικά στοιχεία επί της κατάστασης των υπογείων 
υδατικών συστημάτων. 









Πίνακας 9.4-4: Ποσοτική - χημική κατάσταση υπονείων υδατικών σωμάτων λεκάνης Πηνειού 
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9.5 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 


Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται οι προστατευόμενες περιοχές που εντοπίζονται στο Υδατικό 
Διαμέρισμα Θεσσαλίας σύμφωνα με το «Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών», που καταρτίστηκε στο 
πλαίσιο της παρούσας μελέτης ως ακολούθως. 

1. Περιοχές που προορίζονται νια την άντληση ύδατος νια ανθρώπινη κατανάλωση σύμφωνα με το 

άρθρο 7. 

Ως προστατευόμενες περιοχές πόσιμου νερού στο Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας προσδιορίστηκαν 
τα κύρια υδατικά συστήματα των υπόνειων νερών που χρησιμοποιούνται για άντληση ύδατος για 
ανθρώπινη κατανάλωση. 

Στο Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας δεν χρησιμοποιούνται επιφανειακά νερά για ύδρευση. 
Σημειώνεται ότι η τεχνητή λίμνη Ταυρωπού, η οποία ανήκει στο γειτονικό Υδατικό Διαμέρισμα Δ. 
Στερεάς Ελλάδας (ΘΚ04), συμβάλλει στην ύδρευση της Καρδίτσας και των γύρω Δήμων του Υδατικού 
Διαμερίσματος Θεσσαλίας. 

Τα κύρια υδατικά συστήματα των υπόγειων νερών που χρησιμοποιούνται για ύδρευση στο Υδατικό 
Διαμέρισμα Θεσσαλίας και εντάσσονται στο μητρώο προστατευόμενων περιοχών είναι τα συστήματα 
Κόζιακα, Παλιοσαμαρίνας-Βούλας, Κρανιάς-Ελασσώνος, Δαμασίου-Τιτάνου, Εκκάρας-Βελεσιωτών, 
Κάτω Ολύμπου-Θσσας και Ναρθακίου-Βρυσίων στην Υδρολογική Λεκάνη Πηνειού. 

Τα προαναφερθέντα υδατικά συστήματα, παρουσιάζονται γραφικά στον χάρτη του Σχήματος 9.5-1 
και παρατίθενται αναλυτικά στον Πίνακα Π.3-1 στο Μέρος Α «Κατάλογος Προστατευόμενων 
Περιοχών» του Παραρτήματος 3 «Προστατευόμενες Περιοχές». 

2. Περιοχές που προορίζονται νια την προστασία υδρόβιων ειδών με οικονομική σημασία. 

Ο κατάλογος των Προστατευόμενων Περιοχών Υδρόβιων Ειδών Οικονομικής Σημασίας στην υπό 
μελέτη ΠΛΑΠ καταρτίστηκε συνεκτιμώντας το μέγεθος και το είδος των υφιστάμενων εγκαταστάσεων 
υδατοκαλλιεργητικών δραστηριοτήτων. 

Οι Προστατευόμενες Περιοχές Υδρόβιων Ειδών Οικονομικής Σημασίας στο Υδατικό Διαμέρισμα 
Θεσσαλίας είναι οι ακόλουθες περιοχές, οι οποίες ανήκουν στη Λεκάνη Απορροής Πηνειού: 

- Πορταϊκός Ποταμός: τμήμα του Πορταϊκού Ποταμού, μήκους ΙΘΚπί περίπου, με πέρας τη 
συμβολή του με τον Πηνειό (Λεκάνη Απορροής Πηνειού), 

- Κεντρικό τμήμα ακτών Θεσσαλίας (Δέλτα Πηνειού): τμήμα των ακτών Θεσσαλίας στην 
ευρύτερη περιοχή των εκβολών του Πηνειού. 

Στον Πίνακα Π.3-2 στο Μέρος Α του Παραρτήματος 3 παρουσιάζεται συνοπτική περιγραφή αυτών των 
περιοχών, καθώς και τα υδάτινα σώματα στα οποία εμπίπτουν. Οι περιοχές αυτές παρουσιάζονται 
γραφικά και στον χάρτη του Σχήματος 9.5-2. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία Ταξινόμησης που παρουσιάζονται στο Μέρος Β «Επιφανειακά Υδάτινα 
Σώματα που εμπίπτουν σε Προστατευόμενες Περιοχές - Οικολογική και Χημική Κατάσταση» του 
Παραρτήματος 3 «Προστατευόμενες Περιοχές», από τα συνολικά 2 επιφανειακά υδάτινα σώματα 
που εμπίπτουν σε προστατευόμενες περιοχές υδρόβιων ειδών οικονομικής σημασίας, 1 είναι σε 
ελλιπή οικολογική κατάσταση (το ποτάμιο Υ.Σ. ΠΟΡΤΑΪΚΟΣ Π. 1 με κωδικό 6Κ0816Κ000216051Ν) και 
1 σε υψηλή οικολογική κατάσταση. Σε ότι αφορά στη χημική κατάσταση, και τα 2 επιφανειακά 
υδάτινα σώματα είναι σε άγνωστη κατάσταση. 
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3. Υδατικά συστήματα που έχουν χαρακτηριστεί ως ύδατα αναψυχής, συμπεριλαμβανομένων περιοχών 

που έχουν χαρακτηριστεί ως ύδατα κολύμβησης, σύμφωνα με την οδηνία 76/160/ΕΟΚ. 

Η ποιότητα των νερών κολύμβησης στις ακτές της Ελλάδας παρακολουθείται συστηματικά από το 
1988, σύμφωνα με την Οδηνία 76/160/ΕΟΚ «περί της ποιότητας υδάτων κολύμβησης», στο πλαίσιο 
του «Προνράμματος παρακολούθησης ποιότητας νερών κολύμβησης στις ακτές της Ελλάδας». 

Στο πλαίσιο της μετάβασης από την παλιά (76/160/ΕΟΚ) στη νέα Οδηνία νια τα ύδατα κολύμβησης 
(2006/7/ΕΚ) η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υ.Π.Ε.Κ.Α. ολοκλήρωσε και έθεσε στη διάθεση του 
κοινού το προβλεπόμενο από την Οδηνία Μητρώο Ταυτοτήτων των ακτών κολύμβησης. 

Στην υπό μελέτη ΠΛΑΠ εντοπίζονται 67 ακτές κολύμβησης. Από αυτές 6 εμπίπτουν στη Λεκάνη 
Απορροής Πηνειού και 61 στη Λεκάνη Απορροής Αλμυρού-Πηλίου. 

Οι ακτές κολύμβησης καθώς και οι κωδικοί των παράκτιων Υ.Σ. στα οποία ανήκουν παρουσιάζονται 
στον Πίνακα Π.3-3 στο Μέρος Α του Παραρτήματος 3. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία Ταξινόμησης που παρουσιάζονται στο Μέρος Β του Παραρτήματος 3, από τα 
συνολικά 7 παράκτια υδάτινα σώματα στα οποία εντοπίζονται ακτές κολύμβησης, 2 (29%) είναι σε 
μέτρια οικολογική κατάσταση και 5 (71%) σε υψηλή οικολογική κατάσταση. Σε ότι αφορά στη χημική 
κατάσταση 2 επιφανειακά υδάτινα σώματα (τα παράκτια Υ.Σ. «Παγασητικός Κόλπος» και «Όρμος 
Βόλου» με κωδικούς 6Κ0817Θ0006Ν και ΕΚ0817Θ0007Η αντίστοιχα) είναι σε κατάσταση κατώτερη 
της καλής (ποσοστό 29%) και 5 (71%) σε άγνωστη. 

Ως προστατευόμενες περιοχές αναψυχής εσωτερικών υδάτων στο Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας 
προσδιορίστηκαν, στα πλαίσια της παρούσας μελέτης, τα ακόλουθα τμήματα του Πηνειού (Λεκάνη 
Απορροής Πηνειού): 

- Το τμήμα του Πηνειού μεταξύ των οικισμών Βρυότοπος Αμπελώνα και Παραπόταμος, 

- Η κοιλάδα των Τεμπών και 

- Το τμήμα του ποταμού κατάντη των Τεμπών και συγκεκριμένα από τη θέση Πενταγέφυρο στον 
οικισμό Ομόλιο μέχρι την εκβολή του ποταμού στη θάλασσα. 

Στον Πίνακα Π.3-4 στο Μέρος Α του Παραρτήματος 3 παρουσιάζεται συνοπτική περιγραφή αυτών των 
περιοχών, καθώς και τα υδάτινα σώματα στα οποία εμπίπτουν. Οι περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί 
ως ύδατα αναψυχής παρουσιάζονται γραφικά και στον χάρτη του Σχήματος 9.5-2. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία Ταξινόμησης που παρουσιάζονται στο Μέρος Β του Παραρτήματος 3, από τα 
συνολικά 4 επιφανειακά υδάτινα σώματα στα οποία εντοπίζονται περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί 
ως ύδατα αναψυχής εσωτερικών υδάτων, 3 είναι σε ελλιπή οικολογική κατάσταση (τα τμήματα του 
Πηνειού «Πηνειός 1», «Πηνειός 2» και «Πηνειός 4» με κωδικούς ΕΚ0816Κ000201002Ν, 
ΕΚ0816Κ000200003Ν και ΕΚ0816Κ000200005Ν αντίστοιχα) (ποσοστό 75%) και 1 (25%) είναι σε 
μέτρια οικολογική κατάσταση. Σε ότι αφορά στη χημική κατάσταση 1 επιφανειακό υδάτινο σώμα (το 
τμήμα του Πηνειού «Πηνειός 1» με κωδικό ΕΚ0816Κ000201002Ν) είναι σε κατάσταση κατώτερη της 
καλής (ποσοστό 25%), 1 (25%) είναι σε καλή κατάσταση και 2 (50%) σε άγνωστη. 

4. Περιοχές ευαίσθητες στην παρουσία θρεπτικών ουσιών, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών που 

χαρακτηρίζονται ως ευπρόσβλητες ζώνες, σύμφωνα με την οδηγία 91/676/ΕΟΚ και των περιοχών που 

χαρακτηρίζονται ως ευαίσθητες περιοχές, σύμφωνα με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ. 

Σύμφωνα με τον κατάλογο ευαίσθητων περιοχών της ΚΥΑ 19661/1982/1999 (όπως ισχύει), στο 
Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας δεν εντοπίζονται θεσμοθετημένοι ευαίσθητοι αποδέκτες σε ότι 
αφορά τα αστικά λύματα. 
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Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης προτείνεται η συμπλήρωση του καταλόγου των ευαίσθητων 
περιοχών με τις ακόλουθες περιοχές: 

- Στη Λεκάνη Απορροής Πηνειού, τον Πηνειό Θεσσαλίας και τους παραπόταμους του και 

- Στη Λεκάνη Απορροής Αλμυρού-Πηλίου τον Όρμο Βόλου και τον Παγασητικό κόλπο. 

Στον Πίνακα Π.3-5 στο Μέρος Α του Παραρτήματος 3 παρουσιάζονται τα υδάτινα σώματα που 
εμπίπτουν στις περιοχές αυτές. Οι περιοχές αυτές παρουσιάζονται γραφικά και στον χάρτη του 
Σχήματος 9.5-3. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία Ταξινόμησης που παρουσιάζονται στο Μέρος Β του Παραρτήματος 3, από τα 
συνολικά 24 επιφανειακά υδάτινα σώματα που εμπίπτουν σε προτεινόμενους από την παρούσα 
μελέτη ευαίσθητους αποδέκτες για τα αστικά λύματα, 18 ποτάμια υδάτινα σώματα είναι σε ελλιπή 
οικολογική κατάσταση (ποσοστό 75%), 5 υδάτινα σώματα (21%) είναι σε μέτρια οικολογική 
κατάσταση και 1 ποτάμιο υδάτινο σώμα (4%) είναι σε καλή οικολογική κατάσταση. Σε ότι αφορά στη 
χημική κατάσταση, 4 επιφανειακά υδάτινα σώματα (τα ποτάμια Υ.Σ. της λεκάνης του Πηνειού 
«Πηνειός Π. 11», «Πηνειός Π. 1», «Καλέντζης Π. 2» και «Ληθαίος Π. 4» με κωδικούς 
(3Κ0816Κ000200039Ν, ΘΚ0816Κ000201002Ν, ΘΚ0816Κ000206125Ν και ΘΚ0816Κ000210047Ν 

αντίστοιχα) (ποσοστό 17%) είναι σε κατάσταση κατώτερη της καλής, 9 (38%) είναι σε καλή κατάσταση 
και 11 (46%) σε άγνωστη. 

Σε ότι αφορά στις ευπρόσβλητες σε νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης ζώνες, στο Υδατικό 
Διαμέρισμα Θεσσαλίας εμπίπτει το μεγαλύτερο τμήμα της θεσμοθετημένης περιοχής «Πηνειός - 
Θεσσαλικό Πεδίο» η οποία εκτείνεται σε 10374,37 Ι<γπ 2 στη Λεκάνη Απορροής Πηνειού και σε 773,84 
Ι<γπ 2 στη Λεκάνη Απορροής Αλμυρού-Πηλίου Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης προτείνεται να 
προστεθεί στην ευπρόσβλητη ζώνη του Πηνειού η περιοχή Αλμυρού -Σούρπης στη Λεκάνη Απορροής 
Αλμυρού-Πηλίου. Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει το νότιο τμήμα της λεκάνης της Σούρπης, με 
αποτέλεσμα η ευπρόσβλητη ζώνη του Πηνειού να διευρύνεται. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία Ταξινόμησης που παρουσιάζονται στο Μέρος Β του Παραρτήματος 3, από τα 
συνολικά 71 επιφανειακά υδάτινα σώματα που εμπίπτουν σε θεσμοθετημένες ή προτεινόμενες από 
την παρούσα μελέτη ευπρόσβλητες σε νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης ζώνες, 32 ποτάμια 
υδάτινα σώματα είναι σε ελλειπή οικολογική κατάσταση (ποσοστό 45%), 14 επιφανειακά υδάτινα 
σώματα (20%) σε μέτρια, 13 (18%) σε καλή και 12 (17%) σε άγνωστη οικολογική κατάσταση. Σε ότι 
αφορά στη χημική κατάσταση, 5 επιφανειακά υδάτινα σώματα (τα ποτάμια Υ.Σ. της λεκάνης του 
Πηνειού «1Τ», «Πηνειός Π. 11», «Πηνειός Π. 1», «Καλέντζης Π. 2» και «Ληθαίος Π. 4» με κωδικούς 
ΘΚ0816Κ000000062Α, ΘΚ0816Κ000200039Ν, ΘΚ0816Κ000201002Ν, (3Κ0816Κ000206125Ν και 

ΘΚ0816Κ000210047Ν αντίστοιχα) (ποσοστό 7%) είναι σε κατάσταση κατώτερη της καλής, 24 (34%) 
είναι σε καλή κατάσταση και 42 (59%) σε άγνωστη. 

Στον Πίνακα Π.3-6 στο Μέρος Α του Παραρτήματος 3 παρουσιάζονται τα υδάτινα σώματα που 
εμπίπτουν στη θεσμοθετημένη περιοχή «Πηνειός - Θεσσαλικό Πεδίο» και στην προτεινόμενη περιοχή 
Αλμυρού - Σούρπης. Οι περιοχές αυτές παρουσιάζονται γραφικά και στον χάρτη του Σχήματος 9.5-3. 

5. Περιοχές που προορίζονται για την προστασία οικοτύπων ή ειδών όταν η διατήρηση ή η βελτίωση της 

κατάστασης των υδάτων είναι σημαντική για την προστασία τους, συμπεριλαμβανομένων των 

σχετικών τόπων του προγράμματος «Φύση 2000», που καθορίζονται δυνάμει την οδηγιών 92/43/ΕΘΚ 

και 79/409/ΕΘΚ. 

Η Οδηγία 92/43/ΕΟΚ, που αποκαλείται οδηγία «φυσικών οικοτόπων», προβλέπει τη δημιουργία ενός 
πανευρωπαϊκού δικτύου προστατευόμενων περιοχών που καλείται Ν3ΐυΓ3 2000. Σε αυτό 
συμμετέχουν δύο τύποι περιοχών: 
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• Περιοχές που χαρακτηρίζονται ως Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ) επειδή περιλαμβάνουν 
σημαντικούς τύπους οικοτύπων ή/και φιλοξενούν σημαντικά είδη, σύμφωνα με την Οδηνία 
92/43/ΕΟΚ. 

• Περιοχές που ταξινομούνται ως Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) οι οποίες φιλοξενούν σημαντικά 
είδη ορνιθοπανίδας, σύμφωνα με την οδηνία 2009/147/ΕΚ. 

Στα όρια του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας βρίσκονται 27 περιοχές ΝβΙυΓΒ και ειδικότερα 11 
περιοχές που χαρακτηρίζονται ως Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ), 14 περιοχές που ταξινομούνται ως 
Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) και 2 περιοχές που χαρακτηρίζονται ΕΖΔ και ΖΕΠ. Πολλές από αυτές 
τις περιοχές ανήκουν χωρικά σε προστατευόμενες περιοχές βάσει και άλλου διεθνούς ή εθνικού 
θεσμικού πλαισίου. 

Στον Πίνακα Π.3-7 στο Μέρος Α του Παραρτήματος 3 παρουσιάζονται οι περιοχές Ν3ΐυΓ3 που 
βρίσκονται στα όρια του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία Ταξινόμησης που παρουσιάζονται στο Μέρος Β του Παραρτήματος 3, από τα 
συνολικά 40 επιφανειακά υδάτινα σώματα που εμπίπτουν σε περιοχές του δικτύου ΝβΙογβ 2000 (34 
στη Λεκάνη Απορροής Πηνειού και 6 στη Λεκάνη Απορροής Αλμυρού-Πηλίου), 15 είναι σε ελλιπή 
οικολογική κατάσταση (ποσοστό 37%), 11 (27%) σε μέτρια, 5 (12%) σε καλή, 2 (5%) σε υψηλή και 7 
(18%) σε άγνωστη οικολογική κατάσταση. Σε ότι αφορά στη χημική κατάσταση, 3 επιφανειακά 
υδάτινα σώματα είναι σε κατάσταση κατώτερη της καλής (τα ποτάμια Υ.Σ. της λεκάνης του Πηνειού 
«1Τ», «Πηνειός Π. 1», και «Ληθαίος Π. 4» με κωδικούς 6Κ0816Κ000000062Α, (3Κ0816Κ000201002Ν, 
και 6Κ0816Κ000210047Ν αντίστοιχα) (ποσοστό 8%), 14 (45%) είναι σε καλή κατάσταση και 23 (58%) 
σε άγνωστη. 

Στο Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας εντοπίζονται και οι ακόλουθες περιοχές που είναι 
προστατευόμενες από την εθνική νομοθεσία: 

- Περιοχή Προστασίας Οικοτύπων και Ειδών Κάρλας - Μαυροβούνιού - Κεφαλόβρυσου 
Βελεστίνου (Π.Π.Ο.Ε.Κα.Μα.Κε Βε) (Λεκάνες Απορροής Πηνειού και Αλμυρού-Πηλίου) 

- Εθνικός Δρυμός Ολύμπου (Λεκάνη Απορροής Πηνειού) 

Σύμφωνα με τα στοιχεία Ταξινόμησης που παρουσιάζονται στο Μέρος Β του Παραρτήματος 3, από τα 
συνολικά 9 επιφανειακά υδάτινα σώματα που εμπίπτουν σε περιοχές προστασίας οικοτόπων ή ειδών 
που είναι προστατευόμενες από την εθνική νομοθεσία (πέραν των περιοχών ΝβΙογβ), 1 (το ποτάμιο 
Υ.Σ. ΑΜΥΡΟΣ Π. με κωδικό ΕΚ0816Κ000000163Ν) (11%) είναι σε ελλιπή οικολογική κατάσταση, 3 
(33%) είναι σε μέτρια οικολογική κατάσταση, 2 (22%) σε υψηλή και 3 (33%) σε άγνωστη οικολογική 
κατάσταση. Σε ότι αφορά στη χημική κατάσταση, 1 επιφανειακό υδάτινο σώμα (ποσοστό 11%) είναι 
σε κατάσταση κατώτερη της καλής (το ποτάμιο Υ.Σ. «1Τ» με κωδικό ΕΚ0816Κ000000062Α), 3 (33%) 
είναι σε καλή κατάσταση και 5 (56%) σε άγνωστη. 

Οι περιοχές που προορίζονται για την προστασία οικοτόπων ή ειδών στο Υδατικό Διαμέρισμα 
Θεσσαλίας παρουσιάζονται γραφικά στον χάρτη του Σχήματος 9.5-4. 



Σχήμα 9.5-1: Προστατευόμενες Περιοχές - Περιοχές πόσιμου νερού 
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Σνήιια 9.5-3: Ποοοτατευόυενες Περιοχές - Περιοχές ευαίσθητες σε θρεπτικές ουσίες 
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Σχήμα 9,5-4: Προστατευόμενες Περιοχές - Περιοχές προστασίας ειδών και οίκοτόπων 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝΎΔΑΤΟΣ 


10.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ 


Η οικονομική ανάλυση των χρήσεων ύδατος, σύμφωνα και με τις απαιτήσεις της Οδηγίας, περιλαμβάνει: 

1. Εκτίμηση του σημερινού συνολικού κόστους νερού, χρηματοοικονομικού, περιβαλλοντικού 
και πόρου. Δεδομένου ότι έως σήμερα κατά κανόνα υπολογίζεται από τους παρόχους νερού 
μόνο το χρηματοοικονομικό κόστος, και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις ατελώς, καθώς 
παραλείπεται ο υπολογισμός του κόστους κεφαλαίου, ο συνυπολογισμός όλων των στοιχείων 
του κόστους (χρηματοοικονομικού, περιβαλλοντικού και πόρου) αποτελεί την πρώτη 
εφαρμογή της Οδηγίας. Το σύνολο των αποτελεσμάτων της κοστολόγησης των υπηρεσιών 
ύδατος και του βαθμού ανάκτησης του κόστους παρουσιάζονται αναλυτικά στο Παράρτημα 6 
«Οικολογική Ανάλυση χρήσεων ύδατος». Μέρος Α «Οικονομική ανάλυση των χρήσεων ύδατος 
και προσδιορισμός του υφιστάμενου βαθμού ανάκτησης κόστους για τις υπηρεσίες ύδατος». 

2. Υπολογισμός σημερινού βαθμού ανάκτησης κόστους. Ο βαθμός ανάκτησης κόστους σήμερα 
είτε δεν υπολογίζεται, είτε υπολογίζεται με τρόπο που ενσωματώνει μη ενδεδειγμένες 
πρακτικές, όπως η παράλειψη στοιχείων του κόστους που αναφέρονται αμέσως παραπάνω, 
στο στοιχείο (1), ή ο συνυπολογισμός ειδικών τελών που έχουν περιορισμένο χρόνο ζωής. Το 
σύνολο των αποτελεσμάτων της κοστολόγησης των υπηρεσιών ύδατος και του βαθμού 
ανάκτησης του κόστους παρουσιάζονται αναλυτικά στο Παράρτημα 6 «Οικολογική Ανάλυση 
χρήσεων ύδατος». Μέρος Α «Οικονομική ανάλυση των χρήσεων ύδατος και προσδιορισμός 
του υφιστάμενου βαθμού ανάκτησης κόστους για τις υπηρεσίες ύδατος». 

3. Διερεύνηση ευέλικτων τιμολογιακών πολιτικών, οι οποίες θα παρέχουν κατάλληλα κίνητρα 
στους χρήστες για την αποτελεσματικότερη χρήση των υδάτινων πόρων και την επίτευξη των 
περιβαλλοντικών στόχων της Οδηγίας. Τα αποτελέσματα της προκαταρκτικής διερεύνησης 
ευέλικτων τιμολογιακών πολιτικών παρουσιάζονται αναλυτικά στο Παράρτημα 6 «Οικολογική 
Ανάλυση χρήσεων ύδατος». Μέρος Β «Προκαταρκτική ανάλυση εναλλακτικών προτάσεων 
ευέλικτης τιμολογιακής πολιτικής». 

Η οικονομική ανάλυση καλύπτει το σύνολο του υδατικού διαμερίσματος. Οι πάροχοι νερού για τις 
υπηρεσίες Παροχής Νερού Ύδρευσης - Διυλισμένου ή Καθαρού Πόσιμου Νερού και Αποχέτευσης (συλλογή 
και επεξεργασία λυμάτων μέχρι δευτεροβάθμια επεξεργασία) είναι κατά κανόνα Δημοτικές Επιχειρήσεις 
Ύδρευσης-Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) όπως είχαν δημιουργηθεί και λειτούργησαν με το καθεστώς των 
Καποδιστριακών ΟΤΑ, ή υπηρεσίες Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), όπου δεν έχουν 
δημιουργηθεί ΔΕΥΑ. 

Οι πάροχοι νερού για την Υπηρεσία Παροχής Αδιύλιστου μη Πόσιμου Νερού βασικά για άρδευση είναι 
κυρίως οι Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ). 

Για τους οργανωμένους παρόχους ΔΕΥΑ και ΤΟΕΒ που έχουν θεσμική λειτουργία και οι υπηρεσίες τους 
αφορούν μεγάλο αριθμό χρηστών υπολογίζεται αναλυτικά χρηματοοικονομικό κόστος και κόστος 
περιβαλλοντικό και πόρου. 

Πέραν όμως των οργανωμένων παροχών ΔΕΥΑ και ΤΟΕΒ, σε πολλές περιπτώσεις ατομικές ανάγκες σε 
νερό, κυρίως για την άρδευση και την παραγωγική χρήση νερού στη μεταποίηση και στον τουρισμό, 
καλύπτονται με ιδιωτικές γεωτρήσεις. Στις περιπτώσεις αυτές, δεν είναι δυνατό, αλλά ούτε και αναγκαίο, 
να υπολογιστεί χρηματοοικονομικό κόστος. Το κόστος αυτό αναλαμβάνεται από τους ίδιους τους ιδιώτες 
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που πραγματοποιούν και λειτουργούν τις γεωτρήσεις τους. Συνεπώς, σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει 
αυτομάτως πλήρης ανάκτηση του χρηματοοικονομικού κόστους. Όμως ούτε υπολογίζεται, ούτε 
ανακτάται σε αυτές τις περιπτώσεις κόστος περιβαλλοντικό και πόρου. Στη μελέτη, υπολογίζεται αυτό το 
κόστος. 

Για την εκτίμηση του συνολικού κόστους αναζητήθηκαν με ερωτηματολόγιο στοιχεία και πληροφορίες 
αρχικά απ' όλους τους τελικούς παρόχους ύδατος (ΔΕΥΑ, ΤΟΕΒ, Δήμοι) και αφορούσαν χρονική περίοδο 
τουλάχιστον 20 ετών από το 1990 έως σήμερα. 

Συμπληρωματικά και επικουρικά αξιοποιήθηκαν στοιχεία από τις εξής πηγές: 

• Ένωση των ΔΕΥΑ (ΕΔΕΥΑ) για στοιχεία που αφορούν την υπηρεσία παροχής πόσιμου διυλισμένου 
νερού και αποχέτευσης, 

• Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Διεύθυνση Αξιοποίησης και Μηχανολογικού 
Εξοπλισμού) για στοιχεία που αφορούσαν τους ΤΟΕΒ. 


10.1.1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙςΎδΑΤΟΣ 

Οι υπηρεσίες για τις οποίες γίνεται εκτίμηση κόστους είναι 3 : 

• Υπηρεσία'Υδρευσης - Διυλισμένου ή καθαρού πόσιμου νερού, 

• Υπηρεσία Αποχέτευσης (συλλογή και επεξεργασία λυμάτων μέχρι δευτεροβάθμια επεξεργασία), 

• Υπηρεσία Άρδευσης - Αδιύλιστου μη Πόσιμου νερού και 

• Υπηρεσία Ανακυκλωμένου νερού. 

Σύμφωνα με τις αναλύσεις του άρθρου 5 [Οϋΐ, Αππθχ Β3], οι χρήσεις ύδατος που προβλέπονται είναι: 

♦ Οικιακή χρήση, συμπεριλαμβάνεται και ο τουρισμός, 

♦ Γεωργία, συμπεριλαμβάνεται και η κτηνοτροφία, 

♦ Βιομηχανία, και 

♦ Ενέργεια. 

Όμως, από τα τελικά διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία των παροχών ΔΕΥΑ και ΤΟΕΒ (ισολογισμοί και 
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) προκύπτει ότι στην περίπτωση των ΔΕΥΑ στην πλειοψηφία τους δεν 
γίνεται διαχωρισμός κόστους ανά υπηρεσία ύδατος. Συνεπώς, δεν ήταν δυνατόν να υπολογιστεί χωριστά 
μοναδιαίο χρηματοοικονομικό κόστος νερού υπηρεσίας ύδρευσης, αποχέτευσης και ανακυκλωμένου 

νερού (όπου υφίσταται τριτοβάθμια επεξεργασία). Επίσης, δεν ήταν εφικτό να υπολογιστεί και κόστος 
νερού ανά χρήση ύδατος καθώς δεν γίνεται διαχωρισμός τους σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία των 

παροχών. 


3 Επιδιώκεται να διατηρηθεί η ανάλυση απλή και αποφεύγεται η διάκριση «υπηρεσιών ύδατος» που επηρεάζουν λίγο το 
επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, όπως για παράδειγμα οι «Υπηρεσίες αποθήκευσης» ή οι «Υπηρεσίες κατακράτησης 
μεγάλων πλημμυρών (αντιπλημμυρικές).» Ομως στην διαδικασία κοστολόγησης, το κόστος τέτοιων υπηρεσιών 
συνυπολογίζεται και περιλαμβάνεται στο κόστος των άλλων υπηρεσιών. 
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10.2 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΤΟΥ 


Το Άρθρο 9.1 της Οδηγίας αναφέρεται στην ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών νερού και διευκρινίζει 
τις συνιστώσες του κόστους που θα πρέπει να συνυπολογίζονται στο συνολικό κόστος των Υπηρεσιών 
Νερού (κοστολόγηση). Στην κοστολόγηση αυτή, λοιπόν, σύμφωνα με την Οδηγία πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη τρία είδη κόστους: 

Χρηματοοικονομικό κόστος, που περιλαμβάνει Λειτουργικά Κόστη, Κόστη Συντήρησης, Κόστη 
Κεφαλαίου, Κόστη Διοίκησης, Κόστη ανανέωσης έργων και λοιπά κόστη. 

Κόστος πόρου, που ορίζεται ως το κόστος ευκαιρίας άλλων εναλλακτικών χρήσεων νερού στις 
περιπτώσεις που χρησιμοποιείται ένα υδάτινο σώμα πέραν του ρυθμού της φυσικής του 
αναπλήρωσης. 

Περιβαλλοντικό κόστος, που ορίζεται με την έκφραση της περιβαλλοντικής ζημιάς ως οικονομικό 
κόστος. 

Το συνολικό κόστος εκτιμάται για κάθε υπηρεσία ύδατος και είναι το άθροισμα του χρηματοοικονομικού 
κόστους, του περιβαλλοντικού και του κόστους πόρου αναγόμενο ανά κυβικό μέτρο κατανάλωσης νερού 4 . 

Για τον υπολογισμό της ανάκτησης κόστους, αφενός του χρηματοοικονομικού και αφετέρου του 
συνολικού κόστους που περιλαμβάνει το περιβαλλοντικό και το κόστος πόρου σε επίπεδο παρόχου νερού 
ύδρευσης-διυλισμένου πόσιμου νερού και νερού άρδευσης - αδιύλιστου μη πόσιμου, ακολουθείται ο 
τύπος που υποδεικνύεται στο ΰυί03ηοθ άοουπίθηΐ ηο 1, ΕεοηοΓπίεϊ 3ηά Ιήθ θηνίΓοηηίθηΙ, Τήθ 
ίιηρΙθηΐθηΐ3ΐίοη οΓιβΙΙθπ^θ οί Ιήθ \Λ/31θγ ΡΓ3ΠΊθννοι·|< ΟίΓθοΙίνο, σελ. 139: 

0?Κ = 77? - Επιδοτήσεις * 100% 

τε 

όπου 

εΚΗ = Βαϋμός ανάκτησης κόστους 
ΤΗ = Συνολικά έσοδα 

ΤΟ = Συνολικό κόστος (λειτουργίας + συντήρησης + διοίκησης) 

Τα συμπεράσματα της κοστολόγησης συνοψίζονται αμέσως παρακάτω. 

Χρηματοοικονομικό κόστος 

1. Το χρηματοοικονομικό κόστος είναι υψηλό στους παρόχους διυλισμένου πόσιμου νερού. Ισούται 
με 1,740 €/κ.μ. κατανάλωσης. Συνήθως είναι σημαντικά υψηλότερο στους παρόχους (κυρίως 
ΔΕΥΑ) με μεγάλο αριθμό συνδεδεμένων χρηστών και μεγαλύτερη ετήσια κατανάλωση. Αιτία είναι 
αφενός ότι η εξυπηρέτηση μεγάλου αριθμού χρηστών απαιτεί μεγάλα και περισσότερο σύνθετα 
έργα, αλλά και ότι, στις μεγαλύτερες μονάδες παροχής αυτής της υπηρεσίας νερού, ο έλεγχος των 
στοιχείων κόστους, υπό τις συνθήκες που λειτουργούν σήμερα, είναι λιγότερο αποτελεσματικός. 

2. Οι πάροχοι αδιύλιστου νερού άρδευσης έχουν κατά κανόνα χαμηλό χρηματοοικονομικό κόστος 
που ισούται με 0,050 €/κ.μ. κατανάλωσης. 


Ως κατανάλωση νοείται η ποσότητα νερού που χρησιμοποιείται από τον τελικό χρήστη, δηλαδή η ποσότητα νερού που 
πραγματικά καταναλώνεται από τους πελάτες, όταν αναφερόμαστε στην ύδρευση ενώ στην άρδευση είναι η ποσότητα του νερού 
που καταλήγει στον αγρό. 
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Κόστος πόρου και περιβαλλοντικό 

3. Επειδή η παροχή νερού στο Υδατικό Διαμέρισμα βασίζεται σε σημαντικό βαθμό στην 
υπεράντληση από τον υπόνειο υδροφόρο ορίζοντα, το περιβαλλοντικό κόστος και το κόστος 
πόρου είναι σημαντικό, ιδιαίτερα για το αδιύλιστο νερό άρδευσης. 

4. Κατά μέσο σταθμισμένο όρο στο διαμέρισμα το περιβαλλοντικό κόστος ισούται με 0,005 €/κ.μ. 
κατανάλωσης στην ύδρευση και με 0,094 €/κ.μ. κατανάλωσης στην άρδευση. 

5. Το κόστος πόρου κατά μέσο σταθμισμένο όρο στο διαμέρισμα τόσο στην ύδρευση όσο και στην 
άρδευση είναι σχετικά χαμηλό, ίσο με 0,008 €/κ.μ. κατανάλωσης για την ύδρευση και ίσο με 
0,017 €/κ.μ. κατανάλωσης για την άρδευση. 

Συνολικό κόστος, μέσα έσοδα και ανάκτηση 

6. Το συνολικό κόστος (χρηματοοικονομικό, περιβαλλοντικό και πόρου) ανέρχεται σε 1,753 €/κ.μ. 
κατανάλωσης κατά μέσο σταθμισμένο όρο στο διαμέρισμα για το διυλισμένο νερό ύδρευσης. Η 
μέση ανάκτηση αυτού του κόστους ανέρχεται σε 88,5%, με αντίστοιχο μέσο έσοδο 1,551 €/κ.μ. 
κατανάλωσης. 

7. Για το αδιύλιστο νερό άρδευσης, το συνολικό κόστος ανέρχεται σε 0,160 €/κ.μ. κατανάλωσης. Η 
ανάκτηση αυτού του κόστους είναι ιδιαίτερα χαμηλή, ισούμενη με 17,2%, καθώς τα μέσα έσοδα 
που πραγματοποιούν οι πάροχοι είναι προσανατολισμένα στην κάλυψη μόνο των ταμιακών 
εκταμιεύσεών τους, που συνήθως δεν καλύπτουν ούτε καν το πλήρες λειτουργικό κόστος με 
συνέπεια τη συσσώρευση χρεών, κυρίως προς τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας. Όσοι χρήστες 
αντλούν από τον υπόγειο υδροφορέα με ιδιωτικές γεωτρήσεις, καλύπτουν εξ ορισμού το συνολικό 
χρηματοοικονομικό κόστος, αλλά όχι και το περιβαλλοντικό και το κόστος πόρου. 

Πληρότητα και επάρκεια στοιχείων 

8. Στους παρόχους διυλισμένου νερού ύδρευσης, που λειτουργούν με μορφή ΔΕΥΑ, η επάρκεια και 
διαθεσιμότητα στοιχείων κόστους και εσόδων είναι καλύτερη, καθώς εφαρμόζουν εξειδικευμένο 
λογιστικό διπλογραφικό σύστημα. 

9. Οι πάροχοι αδιύλιστου νερού άρδευσης τηρούν απολύτως στοιχειώδη στοιχεία ταμιακών ροών 
(εισπράξεις - πληρωμές) με περιορισμένη δυνατότητα αξιόπιστης αξιοποίησης. 

10. Αναλυτικά στοιχεία για να υπολογιστεί το κόστος κεφαλαίου (π.χ., κόστος και χρόνος κτήσης 
παγίων) είναι συνήθως ελλιπή. 

11. Ειδικότερα, για τα έργα κεφαλής, που συνήθως έχουν εκτελεστεί από φορείς διαφορετικούς από 
τους τελικούς παρόχους, η διαθεσιμότητα ή και χρησιμότητα στοιχείων είναι ακόμη ατελέστερη, 
είτε γιατί έχουν εκτελεστεί σε πολύ παλαιότερες περιόδους, είτε γιατί, ιδίως σε περιπτώσεις 
έργων που εκτελέστηκαν από φορείς του δημοσίου, δεν ήταν εφικτό να αντληθούν τα έστω και 
ανεπαρκή στοιχεία κόστους έργων του απώτερου παρελθόντος. 
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10.3 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 


10.3.1 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 


10.3.1.1 Ύδρευση-Διυλισμένο Πόσιμο Νερό 

Οι εφαρμοζόμενες από όλους τους παρόχους τιμολογιακές πολιτικές στο Υδατικό Διαμέρισμα για το νερό 
ύδρευσης -διυλισμένο πόσιμο νερό υιοθετούν γενικά την διάκριση περισσοτέρων κλιμακίων με 
διαφορετική χρέωση ανά κλιμάκιο. Διαφοροποιούνται σημαντικά από ΔΕΥΑ σε ΔΕΥΑ τόσο ως προς τον 
αριθμό των κλιμακίων που εισάγονται όσο και ως προς τη χρέωση σε κάθε κλιμάκιο. 

Η διακύμανση χρέωσης του κατώτατου κλιμακίου κυμαίνεται μεταξύ € 0,15 και € 1,20.Η διακύμανση 
χρέωσης του ανώτατου κλιμακίου κυμαίνεται μεταξύ € 0,27 και € 2,27. Το όριο πάνω από το οποίο 
εφαρμόζεται η χρέωση του ανώτατου κλιμακίου επίσης ποικίλει από 61 μ 3 μέχρι 401 μ 3 ο στο ισοδύναμο 
τρίμηνης περιόδου κατανάλωσης. Είναι προφανές ότι η τιμολογιακή πολιτική που εφαρμόζεται στις ΔΕΥΑ 
του Υδατικού Διαμερίσματος δεν εκφράζει κοινές επιλογές, αλλά συγκυρίες και ισορροπίες καθαρά 
τοπικού χαρακτήρα. 

10.3.1.2 Άρδευση-Αδιύλιστο μη Πόσιμο Νερό 

Διαφοροποιημένη είναι η τιμολογιακή πολιτική για το νερό άρδευσης, έστω και εάν αυτή η 
διαφοροποίηση προκύπτει άθ ίθείο (λόγω των πραγματικών συνθηκών χρέωσης, αλλά και είσπραξης 
τελών από τους ΤΟΕΒ). 

Η ελάχιστη χρέωση περιορίζεται σε 0,6 λεπτά του ευρώ ανά μ 3 και η μέγιστη φτάνει σε 10,6 λεπτά του 
ευρώ. 

10.3.2 Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΙΜΗ 

Όλοι οι αναλυτές διαπιστώνουν αρνητική συσχέτιση τιμής και κατανάλωσης, αλλά οι εκτιμήσεις της 
σχετικής ελαστικότητας διαφοροποιούνται πολύ. 

10.3.2.1 Ύδρευση-Διυλισμένο Πόσιμο Νερό 

Αυτή η αρνητική συσχέτιση επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία κατανάλωσης νερού ύδρευσης σε περίπου 60 
ΔΕΥΑ της χώρας. Στις ΔΕΥΑ με χαμηλή μοναδιαία χρέωση, η κατά κεφαλή κατανάλωση νερού τείνει κατά 
κανόνα να είναι μεγαλύτερη, έστω και εάν η συσχέτιση αυτή δεν είναι πολύ υψηλή (συντελεστής 
συσχέτισης ίσος με -0,41). 

10.3.2.2 Άρδευση-Αδιύλιστο μη Πόσιμο Νερό 

Για το νερό άρδευσης, σε διάφορες χώρες έχουν υπολογιστεί ελαστικότητες ζήτησης που κυμαίνονται στο 
-0,4 έως -0,6. Αυτές οι ελαστικότητες έχουν εφαρμογή όταν η κατάσταση ισορροπίας μεταξύ προσφοράς 
και ζήτησης διαμορφώνεται ελεύθερα στην αγορά, πράγμα όμως που δεν ισχύει στην περίπτωση της 
Ελλάδας συνολικά και του Υδατικού Διαμερίσματος ειδικότερα. Στους ΤΟΕΒ της Θεσσαλίας δεν υπάρχει 
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σημαντική συσχέτιση μεταξύ τιμής νερού που πληρώνει ο καλλιεργητής και ποσότητας που 
καταναλώνεται ετησίως ανά στρέμμα στο αρδευτικό νερό. Παρατηρείται μια μικρή ευαισθησία στην 
ποσότητα έναντι της τιμής του αρδευτικού νερού μπορεί να υποδηλώνει ότι η ισορροπία των 
καλλιεργειών βρίσκεται σε επίπεδο όπου ενδεχόμενες μεταβολές της τιμής μπορούν να επηρεάσουν το 
καθιερωμένο μοντέλο γεωργικής παραγωγής στο Υδατικό Διαμέρισμα. 


10.3.3 ΣΤΟΧΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Το σύστημα τιμολόγησης έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες και απαιτεί μια ευρύτερη κοινωνικο-οικονομική 
προσέγγιση απ' ότι η διαδικασία κοστολόγησης. Τόσο η λεκτική διατύπωση του άρθρου 9 της Οδηγίας για 
τα νερά όσο και οι μέχρι τώρα ερμηνείες που έχουν δοθεί οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο Κοινοτικός 
νομοθέτης επιδιώκει την καθιέρωση ενός πλαισίου τιμολόγησης πρωτίστως για την αναβάθμιση των 
υδάτινων σωμάτων της ΕΕ μέσω παροχής των κατάλληλων κινήτρων, αναγνωρίζοντας την σημασία που 
έχει για το σκοπό αυτό η κατανομή του κόστους. 

Με βάση τα παραπάνω, ο γενικός στόχος της μελλοντικής τιμολόγησης είναι να επιτύχει την ποσοτική και 
ποιοτική αναβάθμιση των υδάτινων πόρων με όσο το δυνατόν οικονομικά αποτελεσματικούς τρόπους. Για 
την επίτευξη του στόχου τίθενται δύο περιορισμοί: 

1. Το κόστος πρέπει να ανακτάται σε ένα αποδεκτό επίπεδο. 

2. Η προτεινόμενη τιμολογιακή αναθεώρηση δεν θα πρέπει να δημιουργήσει, η επαυξήσει 
τυχόν υπάρχοντα, προβλήματα 'πενίας νερού' σε νοικοκυριά χαμηλών εισοδημάτων ή 
άνυδρων περιοχών. 

Παράλληλα με την καθιέρωση τιμολογιακής πολιτικής αυτού του χαρακτήρα, θεωρείται αναγκαίο να 
προβλεφθούν εξαιρέσεις στην εφαρμογή της με κριτήρια κυρίως κοινωνικά. Με τον όρο 'εξαιρέσεις' 
εννοούμε τις ειδικές εκείνες περιπτώσεις χρηστών οι οποίοι, για λόγους κοινωνικούς, πολιτικούς ή 
άλλους, δεν υποχρεούνται στην καταβολή όλου ή μέρους των επιμερισμένων σε αυτούς χρηματοδοτικών 
επιβαρύνσεων (π.χ., εξαιρέσεις χρηστών, όπως ιδρύματα σχολικά ή υγείας, ή νοικοκυριά πολυτέκνων). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 


11.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2000/60/ΕΚ 


Οι περιβαλλοντικοί, στόχοι των επιφανειακών υδάτινων σωμάτων, εκτός του περιγραφικού χαρακτήρα που 
περιλαμβάνεται στην Οδηγία 2000/60/ΕΚ, ποσοτικοποιούνται μέσω των οικολογικών δεικτών και 
προτύπων ποιότητος περιβάλλοντος βάσει των οποίων γίνεται ο χαρακτηρισμός της κατάστασης των 
υδάτων. Οι περιβαλλοντικοί στόχοι που τίθενται για τα επιφανειακά υδάτινα σώματα και τα υπόγεια 
υδατικά συστήματα του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας εξειδικεύονται στη συνέχεια 
και αναλυτικότερα περιγράφονται στο Παράρτημα 4 «Καθορισμός των περιβαλλοντικών στόχων, 
συμπεριλαμβανομένων των «εξαιρέσεων» από την επίτευξη των στόχων». 


11.1.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 


11.1.1.1 Βιολογικά ποιοτικά στοιχεία (ΒΠΣ) 

ΒΠΣ σε ποτάμια ΥΣ 

Όπως προσαναφέρθηκε, σε συμφωνία με την αναθέτουσα αρχή, η ταξινόμηση των ποτάμιων υδάτινων 
σωμάτων για την πρώτη διαχειριστική περίοδο αποφασίστηκε να βασιστεί μόνο στο βιολογικό ποιοτικό 
στοιχείο (ΒΠΣ) των βενθικών μακροασπονδύλων. Αυτή η απόφαση βασίζεται στο ότι το συγκεκριμένο ΒΠΣ 
αποτελεί το πλέον ώριμο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και σε επίπεδο μεσογειακής οικοπεριοχής, σύμφωνα με 
τα αποτελέσματα της άσκησης διαβαθμονόμησης. Επίσης για τα βενθικά μακροασπόνδυλα έχει 
αναπτυχθεί μία ολοκληρωμένη εθνική μέθοδος εκτίμησης της οικολογικής κατάστασης που αποδίδει πολύ 
καλά αποτελέσματα κατά την εφαρμογή της στις ελληνικές συνθήκες. Η μέθοδος βασίζεται στην εκτίμηση 
του σύνθετου βιοτικού δείκτη ΗΕ5 (ΗθΙΙθπιο ΕνθΙυθΙίοπ 5γ$1εηι). 

Ο δείκτης ΗΕ5 (ΑτίθίτιώεΙου & Ε3Ζ3ΐϊάου, 2005) είναι δείκτης οικολογικής ποιότητας νερού ποταμών που 
στηρίζεται στα βενθικά μακροασπόνδυλα. Ο ΗΕ5 συμπληρώθηκε από τους 0ή3ίζίηϊΙ<οΐ3ου θΐ 31. (2006), και 
στηρίχτηκε στον Ιβηρικό αντίστοιχο δείκτη ΙΒΜ\Λ/Ρ, ο οποίος με τη σειρά του προέρχεται από το Βρετανικό 
σύστημα αξιολόγησης ΒΜ\Λ/Ρ. Ο ΗΕ5 αποτελείται από δύο συστατικά, το ΗΒΜ\Λ/Ρ (άθροισμα βιοτικής 
κλίμακας) και το ΗΑ5ΡΤ (μέσος όρος κλίμακας ανά ταξινομική ομάδα). Αφού κριθεί αν το δείγμα λήφθηκε 
από πλούσιο ή φτωχό σε διαθέσιμα ενδιαιτήματα τμήμα του ποταμού, οπότε και θα πριμοδοτηθεί το 
φτωχό δείγμα, τα δύο συστατικά αντιστοιχούνται σε ακέραιες τιμές (από 1 μέχρι 5) και στη συνέχεια 
ημιαθροίζονται. Το ημιάθροισμά τους είναι η κλίμακα της ταξινόμησης του ΗΕ5, από 1 (κακή οικολογική 
κατάσταση) μέχρι 5 (υψηλή οικολογική κατάσταση) και είναι ανεξάρτητο από τις συνθήκες αναφοράς. 

Η αντιστοίχηση της κλίμακας τιμών του δείκτη ΗΕ5 με τις κλάσεις οικολογικής κατάστασης που προβλέπει 
η Οδηγία 2000/60//ΕΚ παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: 
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Πίνακας 7.1.1-3: Κλίμακα αξιολόνησικ δείκτη ΗΕ5 (ΑΓίβΠΊΐΒοΙου & Ε3Ζ3Π[)ου, 2005) 


Κλίμακα δείκτη 
ΗΕ5 

Ταξινόμηση 

κατάστασης 

5 

Υψηλή 

4,5 

Υψηλή 

4 

Καλή 

3,5 

Καλή 

3 

Μέτρια 

2,5 

Μέτρια 

2 

Ελλιπής 

1,5 

Ελλιπής 

1 

Κακή 


Συνεπώς τιμή αναφορας του δείκτη ΗΕ5 αποτελεί η τιμή 5, ενώ περιβαλλοντικό στόχο για τα ποτάμια 
υδάτινα σώματα η τιμή 3,5. Μετά την ολοκλήρωση του Δικτύου Παρακολούθησης και στο πλαίσιο της 
αναθεώρησης των Σχεδίων Διαχείρισης, η Ειδική Γραμματεία Υδάτων, οι συναρμόδιοι φορείς και η 
επιστημονική κοινότητα θα προβούν σε περαιτέρω διερεύνηση των κατάλληλων δεικτών \πα τον επόμενο 
διαχειριστικό κύκλο. 

ΒΠΣ σε λιμναία ΥΣ 

Το βιολογικό στοιχείο του φυτοπλαγκτού αποτελεί ιδιαίτερα χρήσιμο στοιχείο για την ταξινόμηση της 
οικολογικής ποιότητας των λιμναίων ΥΣ καθώς η αξιολόγηση της κατάστασης του προσδίδει άμεσα 
πληροφορίες σχετικά με πιέσεις από ρύπους που οδηγούν σε ευτροφισμό. 

Σημειώνεται ότι η άσκηση διαβαθμονόμησης για το φυτοπλαγκτόν στη μεσογειακή οικοπεριοχή, έχει προς 
το παρόν περιοριστεί στα Ιδιαίτερα Τροποποιημένα Υδάτινα Σώματα (ΙΤΥΣ λιμνών) ενώ τα έως σήμερα 
αποτελέσματα δείχνουν ότι τα διαθέσιμα δεδομένα δεν επαρκούν για την εξέταση των φυσικών λιμνών. 
Σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ για τα ιδιαιτέρως τροποποιημένα σώματα ο στόχος δεν είναι η καλή 
κατάσταση αλλά το καλό οικολογικό δυναμικό. Το καλό οικολογικό δυναμικό προσδιορίζεται ως η 
κατάσταση ενός ΙΤΥΣ στην οποία επικρατούν μόνο ελαφρές αλλαγές των τιμών των ΒΠΣ σε σχέση με τις 
τιμές που χαρακτηρίζουν, στο μέτρο του δυνατού, το πλέον συγκρίσιμο τύπο συστήματος επιφανειακών 
υδάτων, λαμβανομένων υπόψη των φυσικών συνθηκών που απορρέουν από τα τεχνητά η ιδιαιτέρως 
τροποποιημένα χαρακτηριστικά του υδατικού συστήματος. 

Τα όρια ταξινόμησης του οικολογικού δυναμικού μεταξύ καλής και μέτριας κατάστασης που 
αποτυπώθηκαν στην Απόφαση 2009/915 της ΕΕ ως τιμές παραμέτρων φυτοπλαγκτού παρουσιάζονται 
στον Πίνακα 11.1.1-2. 
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Πίνακας 11.1.1-2: Όρια ιιεταΓύ καλού και μέτριου οικολονίκού δυναμικού που καθορίζονται στην Απόφαση 

2009/915 της ΕΕ 


Όριο μεταξύ καλού - μέτριου οικολογικού δυναμικού 

Εκτιμητής 

Τιμή εκτιμητή για τον τύπο 1-Μ5/7\Λ/ 

Τιμή εκτιμητή για τον τύπο 1-Μ8 

Χλωροφύλλη α (μ§/1) 

6,7 — 9,5 

4,2 — 6,0 

Συνολικός βιοόγκος (πίπί 3 /!) 

1,9 

2,1 

Ποσοστό κυανοβακτηρίων 

9,2 

28,5 

Καταλανικός δείκτης 

10,6 

7,7 

Δείκτης Μθά ΡΤΙ 

2,32 

2,38 


Οι τιμές που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα καθορίζουν τους ελάχιστους περιβαλλοντικούς στόχους 
που πρέπει να επιτύχει ένας ταμιευτήρας (λιμναίο ΙΤΥΣ ή ΤΥΣ) προκειμένου να επιτύχει αντίστοιχα την 
καλή οικολονική κατάσταση. Για τη χλωροφύλλη οι τιμές 9,5 (για τον τύπο 1-Μ5/7\Λ/) και 6 (για τον τύπο Ι_- 
Μ8) τίθενται ως περιβαλλοντικός στόχος. 

ΒΠΣ σε παράκτια και μεταβατικά ΥΣ 

Δείκτης ΒεηΙϊχ με βάση τα βενθικά μακροασπόνδυλα σε παράκτια ΥΣ 

Για την εκτίμηση της οικολογικής κατάστασης βάσει του βιολογικού Ποιοτικού Στοιχείου των 
μακροασπονδύλων σε παράκτια ΥΣ στη χώρα μας έχει αναπτυχθεί ο δείκτης ΒθπΙιχ. Ο βιοτικός δείκτης 
ΒθπΙιχ (δίιπόουΓΒ 3πά ΖθπθΙοϊ 2002) είναι ένας απλός βιοτικός δείκτης εκτίμησης της οικολογικής 
ποιότητας με βάση τα βενθικά μακροασπόνδυλα. 

Τα όρια των κλάσεων ταξινόμησης της οικολογικής κατάστασης με βάση τα βενθικά μακροασπόνδυλα σε 
παράκτια ΥΣ αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα. 

Πίνακας 11.1.1-3: Όρια τάξεων ταξινόμησης της οικολονικής κατάστασης υ£ βάση ίων δείκτη ΒΘΠίίχ σε παράκτια 

ΥΣ 


Κλάση Οικολογικής 
Ποιότητας 

Διακύμανση τιμών 
Δείκτη ΒθπΙιχ 

Λόγος Οικολογικής 
Ποιότητας (ΕΌΚ) 

Υψηλή 

4,5 < Βθηΐΐχ < 6 

1 

Καλή 

3,5 < ΒθπΙιχ < 4,5 

0,75 

Μέτρια 

2,5 < ΒθπΙιχ < 3,5 

0,58 

Ελλιπής 

2,0 < Βθπΐίχ <2,5 

0,42 

Κακή 

0 

0 


Για βιοτόπους με καθαρή λάσπη (85% λεπτόκοκκο υλικό) όπου η βενθική πανίδα φυσιολογικά 
κυριαρχείται από ορισμένα ανθεκτικά είδη, απαιτείται η τροποποίηση του ορίου μεταξύ καλής και 
υψηλής οικολογικής ποιότητας από 4,5 σε 4 και του ορίου μεταξύ μέτρια και καλής από 3,5 σε 3. 

Ο υπολογισμός του ΒθπΙιχ θεωρείται χαμηλού βαθμού εμπιστοσύνης όταν ο αριθμός των ειδών είναι 3 ή 
λιγότερα είδη και ο αριθμός των ατόμων 6 ή λιγότερα άτομα, το ποσοστό των αγνοηθέντων ειδών 7% ή 
περισσότερο ή το ποσοστό των ειδών που δεν βαθμονομήθηκαν είναι 20% ή μεγαλύτερο. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω η τιμή 3,5 του δείκτη Ββηΐίχ αποτελεί περιβαλλοντικό στόχο για τα παράκτια 

υδάτινα σώματα. Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι καθώς τα δεδομένα δειγματοληψιών βενθικών 
μακροασπονδύλων είναι λιγοστά και σποραδικά, ο δείκτης ΒθπΙιχ δεν βρίσκει εφαρμογή στις 
περισσότερες των περιπτώσεων. Έτσι ο παραπάνω περιβαλλοντικός στόχος θα πρέπει να εφαρμοστεί στο 
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φως των νέων δεδομένων που θα προκόψουν μετά από την ολοκλήρωση του προγράμματος 
παρακολούθησης της ΚΥΑ Αριθμ. 140384 (ΦΕΚ 2017/Β/9.9.2011). 

Δείκτης Οικολογικής Εκτίμησης με βάση τα μακρόφυκη σε μεταβατικά και σε παράκτια όδατα 

Σύμφωνα με τις τιμές του δείκτη Οικολογικής Εκτίμησης (ΕΕΙ) που υπολογίστηκαν σε σταθμούς αναφοράς 
καθορίστηκαν τα όρια για την ταξινόμηση της οικολογικής κατάστασης σε παράκτια και μεταβατικά 
υδάτινα σώματα. 

Πίνακας 11.1.1-4: Τιμές ορίων ταξινόμησης και λόγοι οικολογικής ποιότητας του Δείκτη Οικολογικής Εκτίμησης 

(ΕΕΙ) με βάση τα μακροφύκη σε παράκτια και μεταΒατικά νερά 


Κλάση Οικολογικής 
Ποιότητας 

Διακύμανση τιμών Δείκτη 

ΕΕΙ 

Λόγος Οικολογικής Ποιότητας ΕΟΚ 

Υψηλή 

10 < ΕΕΙ <8 

1 

Καλή 

8 < ΕΕΙ <6 

0,75 

Μέτρια 

6 < ΕΕΙ <4 

0,5 

Ελλιπής 

4 < ΕΕΙ <2 

0,25 

Κακή 

2 

0 


Έτσι οι τιμές του δείκτη ΕΕΙ μεγαλύτερες από 6 αποτελούν περιβαλλοντικό στόχο για τα παράκτια ΥΣ. 

Σημειώνεται ότι ο δείκτης ΒθπΙιχ έχει περάσει από την διαδικασία διαβαθμονόμησης με αποτέλεσμα να 
θεωρείται μία αποδεκτή και συγκρίσιμη με άλλων μεσογειακών χωρών μέθοδο ταξινόμησης της 
οικολογικής κατάστασης. 

Φυτοπλαγκτόν 

Η μέση φυτοπλαγκτονική βιομάζα να αντιστοιχεί με τις τυποχαρακτηριστικές φυσικοχημικές συνθήκες και 
να μην βρίσκεται σε επίπεδα που να τροποποιούν σημαντικά τις τυποχαρακτηριστικές συνθήκες 
διαφάνειας. Οι φυτοπλαγκτονικές ανθίσεις θα πρέπει να σημειώνονται σε συχνότητες και εντάσεις που να 
συμβαδίζουν με τις τυποχαρακτηριστικές φυσικοχημικές συνθήκες. Υπό συνθήκες αναφοράς οι 
φυτοπλαγκτονικές παράμετροι θα πρέπει να αντιστοιχούν στο άνω όριο της υψηλής κλάσης. Σύμφωνα με 
την κλίμακα ευτροφισμού (Ι§Π3ίί3άθ$ θΙ 31., 1992; Κοτγάίε, 1999; Ρο§ου 2000; Ρ3§ου θΙ βΙ., 2002; 5ίοΙ<ου & 
Ρ3@ου, 2000) η υψηλή κλάση ποιότητας αντιστοιχεί στο ολιγοτροφικό τροφικό επίπεδο και οι τιμές 
χλωροφύλλης είναι <0.1μ§/1. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της άσκησης διαβαθμονόμησης για την Μεσογειακή οικοπεριοχή (ΕΈ, 
2007), τα παράκτια Μεσογειακά ύδατα όσο αφορά το τροφικό επίπεδο (εσωτερικός διαχωρισμός μόνο για 
το στοιχείο του φυτοπλαγκτού) διαφοροποιούνται σε τρεις τύπους ανάλογα με τα επίπεδα επίδρασης από 
εισροές γλυκών νερών. Κάθε τύπος υιοθετεί διαφορετικά όρια μεταξύ των κλάσεων όσο αφορά στα 
επίπεδα της χλωροφύλλης. Συγκεκριμένα για τον τύπο των υδάτων της ανατολικής Μεσογείου III ΕΜ στον 
οποίο ανήκει και η Ελλάδα, υιοθετήθηκε το όριο 0,1 μ@/Ι μεταξύ καλής και υψηλής ποιότητας 
(υπολογισμένο για το 90% της συχνότητα κατανομής των δεδομένων για ένα έτος και για περίοδο 5 ετών) 
και το όριο 0,4 μ§/1 μεταξύ καλής και μέτριας κλάσης ποιότητας. 

Έτσι τιμές χλωροφύλλης κατώτερες από 0,4 μκ/Ι προτείνονται ως περιβαλλοντικός στόχος σε παράκτια και 

μεταβατικά ΥΣ. 
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11.1.1.2 Φυσικοχημικές παράμετροι 

Η Οδηγία 2000/60/ΕΚ ορίζει την αξιολόγηση των φυσικοχημικών παραμέτρων ως υποβοηθητική της 
αξιολόγησης των υδάτινων σωμάτων με βάση τα Βιολογικά Ποιοτικά Στοιχεία (ΒΠΣ). Όρια ποιότητας σε 
Ευρωπαϊκό επίπεδο δεν έχουν ορισθεί για τις φυσικοχημικές παραμέτρους στο πλαίσιο της Οδηγίας 
2000/60/ΕΚ, καθώς θεωρούνται ως τυποχαρακτηριστικά μεγέθη, που κάθε Κράτος Μέλος, καλείται να 
ορίσει στο πλαίσιο των Σχεδίων Διαχείρισης. 

Για κάθε κατηγορία επιφανειακών υδάτων προτείνονται όρια φυσικοχημικών παραμέτρων, που 
αποτελούν και τους αντίστοιχους περιβαλλοντικούς στόχους, τα οποία έχουν προκόψει από 
συναξιολόγηση δεδομένων βιβλιογραφικών αναφορών και την εμπειρία άλλων Κρατών Μελών. Οι τιμές 
αφορούν στο όριο μεταξύ καλής και μέτριας κατάστασης, το οποίο σύμφωνα με το γενικό σχήμα 
ταξινόμησης καθορίζει τη δυνατότητα υποβιβασμού της μετρούμενης με βάση τα Βιολογικά Ποιοτικά 
Στοιχεία οικολογικής κατάστασης ενός υδάτινου σώματος από την καλή στη μέτρια. Οι φυσικοχημικές 
παράμετροι που συμβάλλουν στην ταξινόμηση της οικολογικής κατάστασης των ποτάμιων, λιμναίων, 
παράκτιων και μεταβατικών υδάτινων σωμάτων και τα αντίστοιχα όρια καλής και μέτριας κατάστασης, 
παρουσιάζονται στους Πίνακες 11.1.1-5, 11.1.1-6 και 11.1.1-7. 

Πίνακας 11.1.1-5: φυσικοχημικές παράμετροι που συιιβάλλουν στην ταξινόμηση της οικολονικής κατάστασης ίων 

ποτάμιων υδάτινων σωμάτων και αντίστοιχα όρια καλής/μέτριας κατάστασης 


Επίπτωση 

Μετρούμενη παράμετρος 

Όριο μεταξύ καλής μέτριας 
κατάστασης 

Οξυγόνωση 

Διαλυμένο Οξυγόνο 

70% 

Αμμωνία 

0.01 γπβ/Ι ΝΗ 3 

Β.Ο.ϋ 5 

4 γπβ/Ι 

Οξίνιση 

Συγκέντρωση σε ιόντα υδρογόνου ρΗ 

6-9 

Τροφική κατάσταση 

Ολικός φώσφορος 

200 μΒ/Ι Ρ 

Αμμώνιο 

1 ιτί§/Ι ΝΗ 4 + 

Νιτρικά 

25 γτίβ/Ι Ν0 3 ' 

Νιτρώδη 

0.05 ΓΠβ/1 Ν0 2 ' 
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Πίνακας 11.1.1-6: φυσικοχημικές παράμετροί ταξινόμησης λιμναίων υδάτινων σωμάτων καί αντίστοιχα άρια 

καλής/μέτριας κατάστασης 


Επίπτωση 

Μετρούμενη παράμετρος 

Όριο μεταξύ καλής μέτριας κατάστασης 

Οξυγόνωση 

Διαλυμένο Οξυγόνο 

70% 

4 ιό§/Ι στο υπολίμνιο 

Οξίνιση 

Συγκέντρωση σε ιόντα 
υδρογόνου ρΗ 

6-9 

Διαφάνεια 

Δίσκος 5θεοΗΐ 

4 ΠΊ 

Τροφική κατάσταση 

Ολικός φώσφορος 

30 μ§/1 

Ολικό άζωτο 

1 ΓΤΙβ/Ι 

Αμμώνιο 

0.5 ΙΌ§/Ι 

Νιτρώδη 

0.05 ΓΠβ/Ι 


Πίνακας 11.1.1-7: φυσικοχημικές παράμετροι ταξινόμησης μεταβατικών και παράκτιων υδάτινων σωμάτων και 

αντίστοιγα όρια καλής/μέτριας κατάστασης 


Επίπτωση 

Παράμετρος 

Όριο καλής / μέτριας κατάστασης 

Οξυγόνωση 

Διαλυμένο Οξυγόνο 

70% 

Οξίνιση 

Συγκέντρωση σε ιόντα υδρογόνου ρΗ 

6-9 

Διαφάνεια 

Δίσκος δθεοΐιΐ 

5 ΙΌ 

Τροφική κατάσταση 

Αμμώνιο 

ι μβ/ι 

Νιτρικά (μόνο για τα παράκτια) 

50 μ§/1 


11.1.1.3 Ειδικοί ρύποι 

Για την εκτίμηση της οικολονικής κατάστασης συναξιολονούνται επίσης ειδικοί ρύποι που δεν ανήκουν 
στον κατάλογο των ουσιών προτεραιότητας (ηοη-ρποπίγϊ ρθοίίίε ροΙΙυΙθπΙε- ΝΡ5Ρ), καθώς και ειδικοί 
ρύποι που προσδιορίζονται από τα Κράτη Μέλη ως απορριπτόμενοι σε σημαντικές ποσότητες. Σε εθνικό 
επίπεδο έχουν θεσπισθεί πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος (ΠΠΠ) για τα εσωτερικά επιφανειακά ύδατα, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ Η.Π. 51354/2641/Ε103/2010 (Παράρτημα I Μέρος Β) και αφορούν σε 
οριακές τιμές μέσων ετήσιων συγκεντρώσεων 60 Ειδικών Ρύπων. Ο κατάλογος των ουσιών αυτών και τα 
πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος αποτελούν και τους περιβαλλοντικούς στόχους για τους ειδικούς 
ρύπους. Σημειώνεται ότι δεν έχουν καθοριστεί παραμετρικές τιμές και όρια για ειδικούς ρύπους σε 
παράκτια και μεταβατικά ύδατα. 

Για τα παράκτια και μεταβατικά ύδατα γενικά ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ΠΥΣ 2/2001 (Α' 15), όπως 
αυτή τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ 50388/2704/Ε103/2003 (Β' 1866). Τα δύο τελευταία νομοθετήματα, 
εκδόθηκαν σε εφαρμογή και για την κάλυψη των απαιτήσεων της Οδηγίας 76/464/ΕΟΚ και αφορούν 
κυρίως σε ορισμένες ουσίες προτεραιότητας και άλλους ρύπους. 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της ως άνω ΠΥΣ έχει εκδοθεί Ειδικό Πρόγραμμα Μείωσης της ρύπανσης για τον 
Παγασητικό Κόλπο (ΚΥΑ 15784/1864/2001). 

Σύμφωνα με το άρθρο 17 του ΠΔ 51/2007, εδάφιο Α.3, στις 23.12.2013 καταργείται η υπ' αριθμ. 
2/1.2.2001 ΠΥΣ (Α' 15), όπως ισχύει, καθώς και τα ειδικά προγράμματα δράσης που έχουν εκδοθεί κατ' 
εφαρμογή της. 

Σύμφωνα με το άρθρο 17 του ΠΔ 51/2007, εδάφιο Β.3 για τα συστήματα επιφανειακών υδάτων, οι 
περιβαλλοντικοί στόχοι που θεσπίζονται δυνάμει του πρώτου σχεδίου διαχείρισης λεκάνης απορροής 
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ποταμού, συνεπάγονται τη θέσπιση ποιοτικών προτύπων τουλάχιστον το ίδιο αυστηρών με εκείνα που 
απαιτούνται για την εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Μείωσης της ρύπανσης των νερών (ΠΥΣ 
2/1.2.2001, όπως ισχύει). 

Με βάση τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη το σε εξέλιξη Εθνικό Πρόγραμμα Παρακολούθησης των 
Υδάτων, προτείνεται να εξετασθεί για το σύνολο της χώρας η συμπλήρωση της ΚΥΑ 
51354/2641/Ε103/2010 με όρια για τα παράκτια και μεταβατικά υδάτινα σώματα για τις παραμέτρους του 
Πίνακα 2 του Μέρους Β (όλες ή μέρος αυτών ή και πρόσθετες), δηλαδή για την ομάδα των παραμέτρων 
που δεν εντάσσονται στις ουσίες προτεραιότητας και που συνήθως αποκαλούνται ειδικοί ρύποι. 

Μέχρι τότε η κατάσταση από πλευράς ΠΠΠ ειδικών ρύπων στα μεταβατικά και παράκτια νερά προτείνεται 
να παραμείνει ως έχει, δηλαδή με συνέχιση ισχύος της ΠΥΣ 2/2001 (Α' 15), όπως αυτή τροποποιήθηκε 
από την ΚΥΑ 50388/2704/Ε103/2003 (Β' 1866). Στην περιοχή του Παγασητικού για τους ειδικούς ρύπους 
ισχύουν τα όρια που προσδιορίζονται στην ΚΥΑ 15784/1864/2001. Τονίζεται ότι για τις ουσίες 
προτεραιότητας που τυχόν περιλαμβάνονται στα προαναφερθέντα νομοθετήματα και ΚΥΑ ισχύουν ως 
ΠΠΠ για τα μεταβατικά και παράκτια νερά τα προσδιοριζόμενα στην ΚΥΑ 51354/2641/Ε103/2010, μέρος Α. 


Στο Σχήμα 11.1.1-1 παρουσιάζονται οι περιβαλλοντικοί στόχοι που σχετίζονται με την οικολογική 
κατάσταση των επιφανειακών υδάτινων σωμάτων για το έτος 2015. 



Σχήμα 11.1.1-1: Περιβαλλοντικοί στόχοι που σχετίζονται με την οικολονική κατάσταση των επιφανειακών υδάτινων σωμάτων νια το έτος 2015 
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11.1.2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Για την επίτευξη του στόχου της καλής χημικής κατάστασης, τα υδατικά συστήματα πρέπει να πληρούν τα 
πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος (ΠΠ Π) που έχουν καθοριστεί για τις ουσίες προτεραιότητας (ΟΠ), που 
σύμφωνα με την οδηγία ενέχουν κίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον ή μέσω αυτού σε επίπεδο ΕΕ. Τα 
πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος (ΠΠΠ) για τις ουσίες προτεραιότητας έχουν προσδιοριστεί σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην Οδηγία 2008/105/ΕΚ, η οποία έχει εναρμονιστεί στην Ελλάδα με την ΚΥΑ Η.Π. 
51354/2641/Ε103/2010. Ορισμένες ουσίες προτεραιότητας χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνες ουσίες 
προτεραιότητας (ΕΟΠ) λόγω της αντοχής τους στη διάσπαση (εμμονής), της βιοσυσσώρευσης και/ή της 
τοξικότητάς τους ή των ανησυχιών ανάλογου βαθμού που προκαλούν. Εκτός από τον στόχο της καλής 
χημικής κατάστασης, η Οδηγία 2000/60/ΕΚ απαιτεί τη θέσπιση ελεγκτικών μέτρων με στόχο την 
προοδευτική μείωση των ΟΠ και την παύση ή τη σταδιακή εξάλειψη των απορρίψεων, εκπομπών και 
διαρροών των ΕΟΠ στο υδάτινο περιβάλλον. 

Στο Σχήμα 11.1.2-1 παρουσιάζονται οι περιβαλλοντικοί στόχοι που σχετίζονται με τη χημική κατάσταση 
των επιφανειακών υδάτινων σωμάτων για το έτος 2015. 



Σχήμα 11.1.2-1: Περιβαλλοντικοί στόχοι που σχετίζονται με τη χημική κατάσταση των επιφανειακών υδάτινων σωμάτων νια το έτος 2015 
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11.1.3 ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ 

Οι περιβαλλοντικοί, στόχοι, πέραν των αναφορών σε επιθυμητές καταστάσεις και των ειδικών απαιτήσεων 
σε όρους παραμετρικών τιμών ρύπων, σχετίζονται και με τη χρονική στιγμή κατά την οποία θα 
επιτευχθούν. Ο απόλυτος, από άποψη επιθυμητού αποτελέσματος, χρόνος επίτευξης των στόχων, 
σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ είναι το έτος 2015, δηλαδή το έτος ολοκλήρωσης του πρώτου 
εξαετούς διαχειριστικού κύκλου. Ωστόσο, η ίδια η Οδηγία αναγνωρίζει εγγενείς αδυναμίες που οδηγούν 
στην απομάκρυνση από το στόχο αυτό και στον καθορισμό δύο μελλοντικών οροσήμων που σχετίζονται 
με τους επόμενους δύο διαχειριστικούς κύκλους και την ολοκλήρωσή τους τα έτη 2021 και 2027, 
αντίστοιχα. Το 2027 αποτελεί την καταληκτική ημερομηνία για την επίτευξη των γενικών και ειδικών 
περιβαλλοντικών στόχων, με την επιφύλαξη των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 4 της Οδηγίας 
2000/60/ΕΚ. 

Ως αποτέλεσμα για κάθε υδάτινο σώμα οι περιβαλλοντικοί στόχοι θα πρέπει να συνοδεύονται και από τον 
χρονικό ορίζοντα επίτευξής τους, με την επιφύλαξη των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 4 της Οδηγίας 
2000/60/ΕΚ, που αφορούν σε εξαιρέσεις που σχετίζονται με την επίτευξη λιγότερο αυστηρών 
περιβαλλοντικών στόχων, την προσωρινή επιδείνωση της κατάστασης που απορρέει από φυσικά αίτια ή 
από ανωτέρα βία ή με νέες τροποποιήσεις που οδηγούν στη μη επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων. 
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11.2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2000/60/ΕΚ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/118/ΕΚ 


Με την Υπουργική Απόφαση 1811/2011 (ΦΕΚ 3322 Β'/2011) καθορίζονται οι ανώτερες αποδεκτές τιμές για 
τη συγκέντρωση συγκεκριμένων ρύπων, ομάδων ρύπων ή δεικτών ρύπανσης στα υπόγεια ύδατα που 
ενδέχεται να απαντούν στη φύση ή/και να είναι αποτέλεσμα ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, σε 
εφαρμογή της παραγράφου 2 του Άρθρου 3 της υπ. αριθ. 39626/2208/Ε130/2009 Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης (Β' 2075) με στόχο την αξιολόγηση της χημικής κατάστασης των συστημάτων υπόγειων 
υδάτων, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 4, παράγραφος 2, της ανωτέρω 
Απόφασης. 

Στα συστήματα υπογείων υδάτων εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο οι ανώτερες αποδεκτές τιμές που 
ορίζονται στο Παράρτημα του Άρθρου 7 (Μέρη Α και Β) της Απόφασης 1811/2011 και παρατίθενται στους 
Πίνακες 11.2-1 και 11.2-2. Οι τιμές αυτές αναφέρονται σε επιτρεπτές συγκεντρώσεις και δεν αφορούν 
χημικές επιβαρύνεις που οφείλονται σε αυξημένες φυσικές τιμές υποβάθρου λόγω γεωλογικών αιτιών. 


Πίνακας 11.2-1: Ποιοτικά πρότυπα υπόγειων υδάτων σύμφωνα με το Παράρτημα I της 

ΚΥΑ 39626/2208/Ε130/2009 (Β' 2075) 


Α/Α 

Ρύπος 

Ποιοτικό πρότυπο 

(1) 

Νιτρικά Άλατα 

50 γπ§/Ι 

(2) 

Δραστικές ουσίες φυτοφαρμάκων (συμπεριλαμβάνονται αντίστοιχοι 
μεταβολίτες, προϊόντα αποικοδόμησης και αντιδράσεων) (1) 

0,1 μ§/1 

0,5 μ§/1 (συνολικό* 21 ) 


(1) Ως «φυτοφάρμακα», νοούνται τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και τα βιοκτόνα, όπως ορίζονται αντίστοιχα στις 
σχετικές διατάξεις της κείμενης εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. 

(2) Ως «συνολικό», νοείται το άθροισμα όλων των επιμέρους φυτοφαρμάκων που ανιχνεύονται και προσδιορίζονται 
ποσοτικά κατά τη διαδικασία παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένων σχετικών προϊόντων μεταβολισμού, 
προϊόντων αποδόμησης και προϊόντων αντίδρασης. 

Πίνακας 11.2-2: Ανώτερες αποδεκτές ιιιιές και δείκτες ρύπανσης, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απόφασης 

1811/2011, νια τις ακόλουθες ουσίες που ενδέγεται να απαντούν στη φύση ή/και να είναι αποτέλεσμα 

ανθρωπονενών δραστηριοτήτων (Μέρος Β, ΥΑ 1811/2011) 


Α/Α 

Παράμετρος 

Ανώτερη αποδεκτή τιμή 

(1) 

ρΗ 

6,50-9,50 

(2) 

Αγωγιμότητα 

2500μ5/επι 

(3) 

Αρσενικό 

10 μ§/| 

(4) 

Κάδμιο 

5 μβ/Ι 

(5) 

Μόλυβδος 

25 μ§/1 

(6) 

Υδράργυρος 

1,0 μβ/Ι 

(7) 

Νικέλιο 

20 μβ/Ι 

(8) 

Ολικό χρώμιο 

50 μβ/Ι 

(9) 

Αργίλιο 

200 μβ/Ι 

(10) 

Αμμώνιο 

0,50 ιύι§/Ι 

(Π) 

Νιτρώδη 

0,50 ΙΓΊ§/Ι 
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Α/Α 

Παράμετρος 

Ανώτερη αποδεκτή τιμή 

(12) 

Χλωριούχα ιόντα 

250 Γη§/1 

(13) 

Θειικά ιόντα 

250 ιτ)§/1 

(14) 

Άθροισμα Τριχλωροαιθυλένιου και 
Τετραχλωροαιθυλένιου 

10 μ Β /Ι 


Οι τιμές των παραπάνω πινάκων αφορούν εσωτερικά υπόγεια υδάτινα σώματα στα οποία δεν εντοπίζεται 
επηρεασμός από ιδιαίτερες γεωλογικές ή υδρογεωλογικές συνθήκες που θα μπορούσαν να εμπλουτίσουν 
τα νερά σε συγκεντρώσεις συγκεκριμένων ιόντων (π.χ. γειτνίαση με αποθέσεις γυψούχων οριζόντων, 
υδραυλική επικοινωνία με τη θάλασσα, κ.λπ.)· 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της ΥΑ 1811/2011 σε επίπεδο λεκάνης απορροής ποταμού ή σε επίπεδο ενός 
συστήματος ή μιας ομάδας συστημάτων υπόγειων υδάτων μπορεί να οριστούν: 

α) αυστηρότερες ανώτερες αποδεκτές τιμές από αυτές των Πινάκων 11.2-1 και 11.2-2, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 3, παράγραφος 3 της ΚΥΑ 39626/2208/2009 και 

β) ανώτερες αποδεκτές τιμές για πρόσθετες παραμέτρους από αυτές που καθορίζονται στο άρθρο 3, 
σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 8 της υπ. αριθ. 39626/2208/2009 ΚΥΑ, με σκοπό την προστασία της 
δημόσιας υγείας του περιβάλλοντος. 

Στο Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας (<3Κ08) εντοπίσθηκαν σε κάποια υπόγεια υδατικά συστήματα 
αυξημένες τιμές αγωγιμότητας και χλωριόντων (ΘΙ-) που δεν οφείλονται σε ανθρωπογενείς παράγοντες, 
σύμφωνα με την ανάλυση των υφιστάμενων πιέσεων, και ως εκ τούτου διερευνήθηκε η πιθανή φυσική 
τους προέλευση. 

Πολλές φορές, η αυξημένη παρουσία αγωγιμότητας και χλωριόντων (ΘΙ-) πέραν της υφαλμύρινσης που 
οφείλεται σε υπεραντλήσεις συνδέεται, στα καρστικά κυρίως υπόγεια συστήματα και με 
παλιογεωγραφικά-γεωλογικά αίτια. Κατά τη διάρκεια των περιόδων των παγετώνων η στάθμη της 
θάλασσας ήταν περί τα 80 -ΙΟΟπί χαμηλότερα από τη σημερινή. Η στάθμη της θάλασσας καθορίζει, 
ουσιαστικά και το επίπεδο καρστικοποίησης των ανθρακικών σχηματισμών και τη σημαντική αύξηση της 
διαπερατότητάς τους. Με την άνοδο σταδιακά της στάθμης της θάλασσας, η καρστικοποιημένη ζώνη στα 
παράκτια συστήματα κατακλύσθηκε από αλμυρό νερό. Κατά θέσεις εξαιτίας της τεκτονικής και της 
λειτουργίας παλαιών καρστικών αγωγών ως σιφώνων παρατηρείται ανάπτυξη καρστικών πηγών σε θετικά 
υψόμετρα με υφάλμυρο νερό πέραν των παράκτιων και υποθαλάσσιων αντίστοιχων. Η υφαλμύρινση αυτή 
των παράκτιων καρστικών συστημάτων δεν οφείλεται σε ανθρωπογενείς παρεμβάσεις (υπεραντλήσεις) 
αλλά σε φυσικά αίτια. Ακόμα και μικρές επεμβάσεις, πολλές φορές επιδεινώνουν περαιτέρω τη χημική 
κατάσταση της υπόγειας υδροφορίας. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις, κατά τον έλεγχο των υδατικών αυτών συστημάτων καθορίστηκαν νέες 
αυξημένες αποδεκτές τιμές για το συγκεκριμένο σύστημα για τα χλωριόντα (ΘΙ-). Αυτές οι συγκεντρώσεις, 
αποτελούν τα φυσικά όρια συγκεντρώσεων υποβάθρου για τον προσδιορισμό της χημικής κατάστασης 
του συγκεκριμένου υπόγειου υδατικού συστήματος. 

Στο Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας οριοθετήθηκαν 32 υπόγεια υδατικά συστήματα. Από αυτά, στα 2 
καθορίστηκαν αυξημένες τιμές φυσικού υποβάθρου, όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 11.2-3. 
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Πίνακας 11.2-3: Αυξημένες τιμές φυσικού υποΒάθρου νια το κάθε υπόνειο υδατικά σύστημα 


α/α 

Κωδικός 

Όνομα συστήματος 

Υδρολογική λεκάνη 

Αυξημένες τιμές 
υποβάθρου 
(03εΚ§Γουηά ΙενθΙδ) 

1 

6Κ0800150 

Σύστημα Μαυροβούνιου - 
Κάρλας 

Ρεμάτων Αλμυρού-Πηλίου (6Κ17) 

0Ι=335γπ§/Ι 

2 

0ΚΟ8ΟΟ16Ο 

Σύστημα Όρθρυος 

Ρεμάτων Αλμυρού-Πήλιου (6Κ17) 

0Ι=935γπ§/Ι 


Στο Σχήμα 11.2-1 παρουσιάζονται οι περιβαλλοντικοί στόχοι των υπονείων υδατικών συστημάτων για το 
έτος 2015. 











Σχήμα 11.2-1: Περιβαλλοντικοί στόχοι των υπονείων υδατικών συστημάτων νια το έτος 2015 


31782 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 










































ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


31783 


11.3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ 
ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 


Σύμφωνα με το άρθρο 4.1 (γ)του Π.Δ. 51/2007, για τις περιπτώσεις υδάτινων σωμάτων που σχετίζονται με 
τις προστατευόμενες περιοχές του Παραρτήματος V του Π.Δ. 51/2007, επιδιώκεται η επίτευξη 
συμμόρφωσης με τα πρότυπα και τους στόχους αυτού μέχρι το τέλος του 2015, εκτός αν προβλέπεται 
άλλως στην ισχύουσα νομοθεσία, σύμφωνα με την οποία έχουν καθοριστεί οι επιμέρους 
προστατευόμενες περιοχές. Στις εν λόγω περιπτώσεις υδάτινων σωμάτων, απαιτείται κατά περίπτωση η 
αναγνώριση των πρόσθετων ή συμπληρωματικών ειδικών ή γενικών περιβαλλοντικών στόχων, που 
απορρέουν από τη σχετιζόμενη με προστατευόμενες περιοχές νομοθεσία. Ως προστατευόμενες περιοχές, 
σύμφωνα με το Παράρτημα V του Π.Δ. 51/2007, αναγνωρίζονται: 

ί. Περιοχές που προορίζονται για την άντληση ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση σύμφωνα με το 
άρθρο7. 

ϋ. Περιοχές που προορίζονται για την προστασία υδρόβιων ειδών με οικονομική σημασία. 

μι. Υδατικά συστήματα που έχουν χαρακτηριστεί ως ύδατα αναψυχής, συμπεριλαμβανομένων 
περιοχών που έχουν χαρακτηριστεί ως ύδατα κολύμβησης, σύμφωνα με την οδηγία 76/160/ΕΟΚ. 

ίν. Περιοχές ευαίσθητες στην παρουσία θρεπτικών ουσιών, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών 
που χαρακτηρίζονται ως ευπρόσβλητες ζώνες, σύμφωνα με την οδηγία 91/676/ΕΟΚ και των 
περιοχών που χαρακτηρίζονται ως ευαίσθητες περιοχές, σύμφωνα με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ. 

ν. Περιοχές που προορίζονται για την προστασία οικοτόπων ή ειδών όταν η διατήρηση ή η βελτίωση 
της κατάστασης των υδάτων είναι σημαντική για την προστασία τους, συμπεριλαμβανομένων των 
σχετικών τόπων του προγράμματος «Φύση 2000», που καθορίζονται δυνάμει την Οδηγιών 
92/43/ΕΟΚ και 79/409/ΕΟΚ. 

11.3.1 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΛΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

Οι περιβαλλοντικοί στόχοι στην περίπτωση των περιοχών που προορίζονται για την άντληση ύδατος για 
ανθρώπινη κατανάλωση αφορούν: 

^ στη διασφάλιση ότι υπό το εφαρμοζόμενο καθεστώς επεξεργασίας νερού, το πόσιμο νερό που 
δίδεται στην κατανάλωση καλύπτει τις απαιτήσεις της Οδηγίας για το πόσιμο νερό 98/83/ΕΚ, 

^ στη διασφάλιση της αναγκαίας προστασίας των συγκεκριμένων προστατευόμενων περιοχών με 
σκοπό να αποφευχθεί η υποβάθμιση της ποιότητας του νερού άντλησης, προκειμένου να μειωθεί 
το επίπεδο της παρεχόμενης επεξεργασίας καθαρισμού που απαιτείται για την παραγωγή πόσιμου 
νερό. 
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11.3.2 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΕ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ 

Ο στόχος για τα εσωτερικά επιφανειακά ύδατα που σχετίζονται με τη διαβίωση φαριών και 
αναννωρίζονται από την Οδηγία 2006/44/ΕΚ περί της ποιότητος των γλυκών υδάτων που έχουν ανάγκη 
προστασίας ή βελτιώσεως για τη διατήρηση της ζωής των ιχθύων είναι: 

Ο η προστασία ή η βελτίωση της ποιότητας των ποταμών ή λιμνών, ώστε να υποστηρίζουν τη 
διαβίωση των ψαριών που ανήκουν σε: 

ο ενδημικά είδη που εμφανίζουν φυσική ποικιλότητα, 

ο είδη των οποίων η παρουσία κρίνεται ως επιθυμητή για σκοπούς διαχείρισης των 
υδάτων από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. 

Ο στόχος επιτυγχάνεται όταν τηρούνται τα ποιοτικά πρότυπα των υδάτων, που αναφέρονται στα 
Παραρτήματα I και II της Οδηγία 2006/44/ΕΚ. 

Ο στόχος για τα επιφανειακά ύδατα που σχετίζονται με την ανάπτυξη οστρακοειδών και αναγνωρίζονται 
από την Οδηγία 2006/113/ΕΚ περί της «απαιτούμενης ποιότητας των υδάτων για οστρακοειδή» είναι: 

Ο η προστασία, και όπου είναι αναγκαίο, η βελτίωση της ποιότητας των υδάτων για τα οστρακοειδή, 
προκειμένου να αποτελεί ενδιαίτημα, για τη ζωή και ανάπτυξη των οστρακοειδών (μαλάκια, 
δίθυρα και γαστερόποδα), ενώ ταυτόχρονα να συμβάλλει στην επίτευξη της υψηλής ποιότητας των 
προϊόντων οστρακοειδών τα οποία καταναλώνονται άμεσα από τον άνθρωπο. 


11.3.3 Υδατα κολύμβησης και αναψυχής 

Η Οδηγία 76/160/ΕΟΚ «περί της ποιότητας υδάτων κολύμβησης» αντικαθίσταται σταδιακά από την 
Οδηγία 2006/7/ΕΚ μέχρι το 2014, η οποία έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο με την ΚΥΑ 
8600/416/Ε103/2009, «σχετικά με την διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και την 
κατάργηση της οδηγίας 76/160/ΕΟΚ». 

Με δεδομένο ότι ο χρόνος κατάργησης της Οδηγίας του 1976 είναι το έτος 2014, ο περιβαλλοντικός 
στόχος, μέχρι το τέλος του 2014, για τα ύδατα κολύμβησης έτσι όπως ορίζεται στην Οδηγία 2006/7/ΕΚ 
είναι η προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. 

Ωστόσο, από το 2010 τα ύδατα κολύμβησης ταξινομούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Οδηγία 
2006/7/ΕΚ και ως αποτέλεσμα ο περιβαλλοντικός στόχος για τα ύδατα κολύμβησης από την εν λόγω 
Οδηγία αφορά: 

^ στη διατήρηση, προστασία και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και την προστασία της 
ανθρώπινης υγείας, συμπληρωματικά με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ. 


11.3.4 Ευπρόσβλητες ζώνες σύμφωνα με την Οδηγία 91/676/ΕΟΚ 

Το νομοθετικό πλαίσιο που εξετάζεται σε σχέση με τους απαιτούμενους περιβαλλοντικούς στόχους των 
ευαίσθητων περιοχών αφορά στην Οδηγία 91/676/ΕΟΚ για την νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης, η 
οποία εναρμονίζεται στο εθνικό δίκαιο με την ΚΥΑ 16190/1335/1997 «Μέτρα και όροι για την προστασία 
των νερών από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης». Σε εφαρμογή των διατάξεων της ως άνω ΚΥΑ 
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αναγνωρίζονται ευπρόσβλητες στη νιτρορρύπανση ζώνες, εντός των οποίων τα ύδατα παρουσιάζουν 
υψηλές συγκεντρώσεις νιτρικών αλάτων. 

Οι γενικοί στόχοι της Οδηγίας 91/676/ΕΟΚ για τη νιτρορρύπανση είναι: 

^ η μείωση της ρύπανσης των υδάτων που προκαλείται άμεσα ή έμμεσα από νιτρικά γεωργικής 
προέλευσης και 

■=> η πρόληψη της περαιτέρω ρύπανσης αυτού του είδους. 


11.3.5 ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 91/271/ΕΟΚ 

Το νομοθετικό πλαίσιο που εξετάζεται σε σχέση με τους απαιτούμενους περιβαλλοντικούς στόχους των 
ευαίσθητων περιοχών, αφορά στην Οδηγία 91/271/ΕΟΚ για την «επεξεργασία των αστικών λυμάτων», η 
οποία εναρμονίζεται στο εθνικό δίκαιο με την ΚΥΑ 5673/400/1997 (Β' 192). Το 1999 συντάχθηκε ο πρώτος 
κατάλογος ευαίσθητων περιοχών με την ΚΥΑ 19661/1982/2-8-99 και την αναγνώριση 34 ευαίσθητων 
περιοχών. Ο κατάλογος των ευαίσθητων περιοχών συμπληρώθηκε με την ΚΥΑ 48392/939/2002 με την 
προσθήκη δυο παράκτιων περιοχών στο Σαρωνικό και Θερμαϊκό κόλπο. 

Ο γενικότερος στόχος της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ για αστικά απόβλητα είναι: 

Ο η προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος από τις δυσμενείς επιπτώσεις της διάθεσης των αστικών 
λυμάτων και βιομηχανικών υγρών αποβλήτων των τομέων του Παραρτήματος III της ΚΥΑ 
5673/400/1997. 

11.3.6 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΝΑΤΙΙΚΑ 2000 
ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ 

Η οδηγία για τα οικοσυστήματα (92/43/ΕΟΚ) έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο με την ΚΥΑ 
33318/3028/1998 και αποσκοπεί στην προστασία των ειδών της άγριας ζωής και των φυσικών 
ενδιαιτημάτων τους. Τα κράτη μέλη ορίζουν Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ) και διαμορφώνουν 
προγράμματα διαχείρισης που να συνδυάζουν τη μακροπρόθεσμη προστασία των περιοχών αυτών με 
κοινωνικοοικονομικές δραστηριότητες των κατοίκων, ώστε να εφαρμοστεί στις ζώνες μία στρατηγική 
αειφόρου ανάπτυξης. Ο στόχος της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για την προστασία ειδών ειδικής σημασίας, 
σύμφωνα με την οποία αναγνωρίζονται οι προστατευόμενες περιοχές του προγράμματος Ν3ΐυΓ3 2000 
είναι: 

Ο να προστατεύει και να βελτιώνει την κατάσταση του υδάτινου περιβάλλοντος που είναι αναγκαίο 
για τη συντήρηση των οικοσυστημάτων, που αναγνωρίζονται ως προστατευόμενα. 

Η Οδηγία 2009/147/ΕΚ η οποία αντικατέστησε την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ έχει ενσωματωθεί στο εθνικό 
δίκαιο με την ΚΥΑ Αριθμ. Η.Π. 37338/1807/Ε.103 (ΦΕΚ 1495/Β/06.09.2010) η οποία καλεί τα κράτη - μέλη 
να διατηρήσουν όχι μόνο τους πληθυσμούς άγριων πουλιών, αλλά και επαρκή έκταση και ποικιλία 
βιοτόπων για να επιτευχθεί η προστασία τους. Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τον ορισμό των Ζωνών 
Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) και ιδίως για τη διατήρηση των αποδημητικών πτηνών, που αποτελούν 
σημαντικά στοιχεία της φυσικής κληρονομιάς όλων των Ευρωπαϊκών κρατών. Ο στόχος της Οδηγίας 
2009/147/ΕΚ για την προστασία των πτηνών, σύμφωνα με την οποία αναγνωρίζονται οι προστατευόμενες 
περιοχές του προγράμματος Ν3ΐυΓ3 2000 είναι: 
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Ο να προστατεύει και να βελτιώνει την κατάσταση του υδάτινου περιβάλλοντος που είναι αναγκαίο 
για τη συντήρηση των ειδών και τη βελτίωση των σχετικών οικοτύπων, για τη διαβίωση και την 
αναπαραγωγή των ειδών των πτηνών που συγκαταλέγονται στο Παράρτημα I της Οδηγίας και 
αναγνωρίζονται ως προστατευόμενα. 

Αναφορικά με τον καθορισμό μέτρων προστασίας των Ζωνών Ειδικής Προστασίας, στις 23 Φεβρουάριου 
2012 εκδόθηκε ΚΥΑ με θέμα «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθ. 37338/1807/2010 κοινής 
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας 
και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ....» (Β' 1495), σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της Οδηγίας 
79/409/ΕΟΚ «Για τη διατήρηση των άγριων πτηνών» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, 
όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ.». 

Σκοπός της παραπάνω απόφασης είναι η τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 37338/1807/2010 
κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ1495Β') ώστε, με τη θέσπιση ειδικών μέτρων, όρων, διαδικασιών και 
παρεμβάσεων να επιτυγχάνεται η αποτελεσματική προστασία, διατήρηση και αποκατάσταση των ειδών 
και των ενδιαιτημάτων/οικοτόπων της άγριας ορνιθοπανίδας στις Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ). 

Όταν μία προστατευόμενη περιοχή ΝβΙογβ 2000 αποτελεί τμήμα ενός υδάτινου σώματος ή όταν ένα 
υδάτινο σώμα ανήκει σε μία περιοχή Ν3ίυτ3 2000, θα πρέπει να τηρούνται οι περιβαλλοντικοί στόχοι που 
τίθενται στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ ως πρόσθετοι των απαιτήσεων που σχετίζονται με την 
προστασία και βελτίωση της κατάστασης του υδάτινου περιβάλλοντος που είναι αναγκαίο για τη 
συντήρηση των προστατευόμενων οικοσυστημάτων και ειδών. 


11.4 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 


Ο περιβαλλοντικός στόχος των ιδιαιτέρως τροποποιημένων και των τεχνητών υδάτινων σωμάτων διαφέρει 
από αυτόν για τα φυσικά υδάτινα σώματα. Για τα υδάτινα αυτά σώματα ο περιβαλλοντικός στόχος είναι η 
επίτευξη του ορισθέντος καλού οικολογικού δυναμικού (ΌΕΡ), ενώ οι τυποχαρακτηριστικές συνθήκες 
αναφοράς είναι το μέγιστο οικολογικό δυναμικό (ΜΕΡ). Το μέγιστο οικολογικό δυναμικό είναι η 
κατάσταση των βιολογικών συνθηκών ενός ιδιαιτέρως τροποποιημένου υδάτινου σώματος που 
προσομοιάζει περισσότερο σε αυτήν ενός παρόμοιου φυσικού επιφανειακού υδάτινου σώματος 
λαμβανομένων υπόφη των χαρακτηριστικών που έχουν μεταβληθεί. Το καλό οικολογικό δυναμικό δίνει τη 
δυνατότητα για μικρές αποκλίσεις σε σχέση με το μέγιστο οικολογικό δυναμικό. 

Το καλό οικολογικό δυναμικό (ΰΕΡ) είναι ένας λιγότερο αυστηρός περιβαλλοντικός στόχος σε σχέση με την 
καλή οικολογική κατάσταση (ΕΕ5) καθώς αναφέρεται στις οικολογικές επιπτώσεις που προκύπτουν από 
εκείνες τις φυσικές αλλοιώσεις που (ί) είναι αναγκαίες για μία καθορισμένη χρήση ή (μ) πρέπει να 
διατηρηθούν ώστε να αποφευχθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στο ευρύτερο περιβάλλον. Αυτό σημαίνει ότι 
πρέπει να τεθούν κατάλληλοι στόχοι για τη διαχείριση άλλων πιέσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
φυσικών πιέσεων, οι οποίες δεν σχετίζονται με την καθορισμένη χρήση, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι 
αρνητικές οικολογικές επιπτώσεις από τη φυσική αλλοίωση μπορούν να μετριαστούν χωρίς να 
υπονομεύονται τα οφέλη που εξυπηρετούν. 

Παρόλα αυτά στην παρούσα φάση δεν είναι δυνατή η περαιτέρω συζήτηση επί του θέματος του 
οικολογικού δυναμικού και τις διαφοροποιήσεις του από την οικολογική κατάσταση. Είναι θέμα που 
ακόμη δεν έχει ουσιωδώς απασχολήσει κανένα από τα Κράτη - Μέλη της Ε.Ε. στο πλαίσιο εφαρμογής της 
ΟΠΥ, κυρίως λόγω της σημαντικής καθυστέρησης που καταγράφεται στην πρόοδο του προγράμματος 
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διαβαθμονόμησης (ίπΙθΓ03ΐίΐ3Γ3ίίοη) καί της ενεργού ένταξης των βιολογικών ποιοτικών στοιχείων στην 
εφαρμογή της ΟΠΥ. Θεωρείται ειδικό θέμα που άπτεται της ανάλυσης και της αξιολόγησης δεδομένων 
βιολογικών ποιοτικών στοιχείων και εκτιμάται ότι δεν θα υπάρξει σημαντική πρόοδος κατά τη διάρκεια 
της τρέχουσας διαχειριστικής περιόδου. 

Θα πρέπει, επιπλέον, να σημειωθεί ότι ενώ για τα ποτάμια, τα παράκτια και τα μεταβατικά υδάτινα 
σώματα δεν αποτελεί κύριο θέμα προς το παρόν τουλάχιστον το θέμα του οικολογικού δυναμικού, στους 
ταμιευτήρες έχει ολοκληρωθεί σχετικά επιτυχώς το πρόγραμμα διαβαθμονόμησης για τη μεσογειακή 
οικοπεριοχή, ενώ για τα φυσικά λιμναία υδάτινα σώματα δεν έχει υπάρξει ουσιαστική πρόοδος. Επομένως 
το οξύμωρο είναι ότι για μεν τα λιμναία υδάτινα σώματα υπάρχουν διαθέσιμα διαβαθμονομημένα 
στοιχεία μόνο για το οικολογικό δυναμικό, σε όλες τις άλλες κατηγορίες υδάτινων σωμάτων (ποτάμια, 
παράκτια και μεταβατικά υδάτινα σώματα) υπάρχουν σχετικά στοιχεία μόνο για την οικολογική 
κατάσταση. 

Με βάση τα προαναφερθέντα είναι κατ' αρχήν προφανής κατά την παρούσα φάση και σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο η μη ωριμότητα συζήτησης περαιτέρω ανάλυσης και προσδιορισμού του οικολογικού δυναμικού, 
εκτιμάται δε ότι αυτό είναι πιθανό να καθυστερήσει περαιτέρω (πέραν της τρέχουσας διαχειριστικής 
περιόδου), λόγω σημαντικών δυσκολιών που καταγράφονται σε θεμελιακά μεθοδολογικά θέματα 
αξιολόγησης της οικολογικής κατάστασης με βάση τα προσδιοριζόμενα από την ΟΠΥ βιολογικά ποιοτικά 
στοιχεία. 

Από τις κατηγορίες υδάτινων σωμάτων που οριστικά προσδιορίστηκαν ως ιδιαιτέρως τροποποιημένα και 
τεχνητά στο πλαίσιο της παρούσας διαχειριστικής περιόδου, τα υδάτινα σώματα που η υδρομορφολογική 
τους αλλοίωση δεν αφορά σε μεταβολή μορφολογικών χαρακτηριστικών, αλλά κύρια σε ρύθμιση 
παροχής, π.χ. τμήματα ποταμών κατάντη φραγμάτων χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης. 

Για την παραπάνω κατηγορία υδάτινων σωμάτων προτείνεται κατά την τρέχουσα διαχειριστική περίοδο 
και στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος παρακολούθησης (ιδιαίτερα των βιολογικών ποιοτικών 
στοιχείων) να υπάρξει στοχευμένη εξέταση της δυνατότητας επίτευξης της καλής οικολογικής κατάστασης. 
Ως εκ τούτου, προτείνεται η εγκατάσταση σταθμών παρακολούθησης σε αυτά τα υδάτινα σώματα στο 
πλαίσιο ενός ειδικού προγράμματος διερευνητικής παρακολούθησης (ίηνθ5ΐί§3ΐίνθ ΓηοπίΙθΓίπ§ - βλ. 
ενότητα 12.3), το οποίο θα έχει ως στόχο τη διερεύνηση της «ουσιώδους αλλοίωσης» που καθιστά μη 
εφικτή την επίτευξη της καλής οικολογικής κατάστασης (για λόγους άλλους πλην ρύπανσης) και επομένως 
την οριστική απάντηση στο ερώτημα εάν τα συγκεκριμένα υδάτινα σώματα είναι ιδιαιτέρως 
τροποποιημένα. 


11.5 ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 


Αναπόσπαστο μέρος των περιβαλλοντικών στόχων, που ορίζονται στο Άρθρο 4, είναι οι εξαιρέσεις από 
τους περιβαλλοντικούς στόχους. Η διαδικασία των εξαιρέσεων, σύμφωνα με το ΚΚ11 5 , αποτελεί ένα 
υποτμήμα της συνολικής διαδικασίας σύνταξης του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών 
(ΣΔΛΑΠ), και στοχεύει στο να δώσει μια διέξοδο στον διαχειριστή, όταν διαπιστώνεται πρόβλημα στην 
κατάσταση ενός υδάτινου σώματος. Η διαδικασία εξαιρέσεων έχει εφαρμογή μόνο στην περίπτωση που: 

• η κατάσταση του υδάτινου σώματος είναι από μέτρια και κάτω, 


5 Καθοδηγητικό Κείμενο 11, της Κοινής Στρατηγικής για την Εφαρμογή της Οδηγίας-Πλαίσιο, το οποίο σχετίζεται με 
την εκπόνηση των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών. 
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• έχει γίνει εκτίμηση της απόστασης μεταξύ υφιστάμενης κατάστασης και στόχων (§3ρ θηθίγϊίϊ) και 
έχει οριστεί το «έλλειμμα ποιότητας» για το υδάτινο σώμα, 

• έχουν εκτιμηθεί τα αίτια του «ελλείμματος ποιότητας», 

• έχει γίνει εκτίμηση του κόστους για την κάλυψη του «ελλείμματος ποιότητας». 

Σημειώνεται ότι ο στόχος της καλής κατάστασης του νερού πρέπει σύμφωνα με την ΟΠΥ και το ΚΚ11 να 
είναι ο κανόνας. Το ΣΔΛΑΠ πρέπει να δικαιολογεί οποιαδήποτε απόκλιση από τον στόχο αυτό, 
εφαρμόζοντας και οικονομική ανάλυση, καθορίζοντας τις απαραίτητες προβλέψεις και προτεραιότητες 
δράσης (δηλ. τα μέτρα) που θα πρέπει να εφαρμοστούν, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι. Κοινό 
στοιχείο σε όλες τις πιθανές περιπτώσεις εξαιρέσεων είναι: 

• οι αυστηρές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται και 

• η αιτιολόγηση που πρέπει να περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Διαχείρισης. 

Σημειώνεται ότι τα άρθρα 4.8 και 4.9 εισάγουν δύο αρχές που ισχύουν για όλες τις εξαιρέσεις: 

ί. οι εξαιρέσεις για ένα υδάτινο σώμα δεν πρέπει να υπονομεύουν την επίτευξη των 
περιβαλλοντικών στόχων σε άλλα υδάτινα σώματα, 

μ. πρέπει να επιτυγχάνεται τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο προστασίας που προβλέπεται από το ισχύον 
κοινοτικό δίκαιο (συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων δικαίου που πρέπει να καταργηθούν). 

Οι κατηγορίες εξαιρέσεων είναι τέσσερις (4) και στην Οδηγία εκτίθενται στα άρθρα 4.4 έως και 4.7. 

Σημειώνεται εδώ ότι με βάση το ΚΚ20 6 έχει συμφωνηθεί ότι ο ορισμός ενός υδάτινου σώματος ως ΤΥΣ ή 
ΙΤΥΣ δεν συνιστά ούτε συμβατικό στόχο ούτε εξαίρεση. Τα ΤΥΣ και ΙΤΥΣ αποτελούν κατηγορίες υδάτινων 
σωμάτων με δική τους ταξινόμηση και δικούς τους στόχους. Συνδέονται δε με τις εξαιρέσεις στο ότι 
απαιτούν συγκεκριμένες κοινωνικοοικονομικές προϋποθέσεις για να έχει νόημα ο χαρακτηρισμός τους ως 
ΤΥΣ - ΙΤΥΣ. 

11.5.1 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ (ΑΡΘΡΟ 4.4 ΤΗΣ ΟΠΥ) 

11.5.1.1 Επιφανειακά υδάτινα σώματα 

Στο Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας διαπιστώθηκε ότι υπάρχει μία σειρά από επιφανειακά υδάτινα 
σώματα τα οποία εκτιμάται ότι δεν θα επιτύχουν τους στόχους της Οδηγίας έως το 2015, διότι η 
οικολογική τους ή/και η χημική τους κατάσταση είναι κατώτερη της καλής και δεν είναι βέβαιο ότι τα 
βασικά και συμπληρωματικά μέτρα που προτείνονται προς εφαρμογή κατά την παρούσα διαχειριστική 
περίοδο θα έχουν το προσδοκώμενο αποτέλεσμα σε διάστημα 3 περίπου ετών. Πρόκειται συνολικά για 53 
υδάτινα σώματα, δηλαδή ποσοστό 64,6% του συνόλου των επιφανειακών υδάτινων σωμάτων του 
Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας (συνολικά 82 επιφανειακά υδάτινα σώματα) τα οποία δίνονται ανά 
κατηγορία στον Πίνακα 11.5.1-1. 

Επιπλέον για ορισμένα υδάτινα σώματα η οικολογική ή/και χημική τους κατάσταση προσδιορίστηκε ως 
άγνωστη στην παρούσα φάση. Ο στόχος για τα υδάτινα αυτά σώματα είναι με το πρόγραμμα 
παρακολούθησης να προσδιορισθεί η κατάστασή τους (οικολογική ή/και χημική) και στη συνέχεια να 
προταθούν σχετικά μέτρα για την πιθανή βελτίωσή της, αν αυτό απαιτείται. Πρόκειται συνολικά για 24 


6 Καθοδηγητικό Κείμενο 20, της Κοινής Στρατηγικής για την Εφαρμογή της Οδηγίας-Πλαίσιο, το οποίο αναφέρεται 
στις εξαιρέσεις από τους περιβαλλοντικούς στόχους. 
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υδάτινα σώματα, δηλαδή ποσοστό 29,3% του συνόλου των επιφανειακών υδάτινων σωμάτων του 
Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας (συνολικά 82 επιφανειακά υδάτινα σώματα) τα οποία δίνονται ανά 
κατηγορία στον Πίνακα 11.5.1-2. 

Πίνακας 11.5.1-1: Οιιάδες υδάτινων σωιιάτων τα οποία αναιιένεται να ιιην επιτύχουν τους στόκους της Οδηνίας 

έως το 2015 


Κατηγορία ΥΣ 

Αριθμός ΥΣ 

Ποσοστό % 

Οικολογική κατάσταση: Άγνωστη, Χημική κατάσταση: Κατώτερη της καλής 

1 

1,89% 

Οικολογική κατάσταση: Ελλιπής, Χημική κατάσταση: Άγνωστη 

19 

35,85% 

Οικολογική κατάσταση: Ελλιπής, Χημική κατάσταση: Καλή 

9 

16,98% 

Οικολογική κατάσταση: Ελλιπής, Χημική κατάσταση: Κατώτερη της καλής 

3 

5,66% 

Οικολογική κατάσταση: Μέτρια, Χημική κατάσταση: Άγνωστη 

5 

9,43% 

Οικολογική κατάσταση: Μέτρια, Χημική κατάσταση: Καλή 

13 

24,53% 

Οικολογική κατάσταση: Μέτρια, Χημική κατάσταση: Κατώτερη της καλής 

3 

5,66% 

Σύνολο 

53 

100,00% 


Πίνακας 11.5.1-2: Ομάδες υδάτινων σωμάτων των οποίων η οικολονικη ή/και χημική τους κατάσταση έχει 

προσδιορισθεί ως άννωστη 


Κατηγορία ΥΣ 

Αριθμός ΥΣ 

Ποσοστό % 

Οικολογική κατάσταση: Άγνωστη, Χημική κατάσταση: Άγνωστη 

10 

41,67% 

Οικολογική κατάσταση: Άγνωστη, Χημική κατάσταση: Καλή 

1 

4,17% 

Οικολογική κατάσταση: Καλή, Χημική κατάσταση: Άγνωστη 

8 

33,33% 

Οικολογική κατάσταση: Υφηλή, Χημική κατάσταση: Άγνωστη 

5 

20,83% 

Σύνολο 

24 

100,00% 


Με βάση την ανάλυση ταξινόμησης της κατάστασης των επιφανειακών υδάτινων σωμάτων, σε συνδυασμό 
με τα βασικά και συμπληρωματικά μέτρα που προτείνονται εντός του τρέχοντος κύκλου ΣΔΛΑΠ, 
αναμένονται τα ακόλουθα: 

1. Καθορισμός της οικολογικής και χημικής κατάστασης σε όσα υδάτινα σώματα δεν είναι σήμερα 
γνωστές, με βάση τα αποτελέσματα του προγράμματος παρακολούθησης. 

2. Διατήρηση της καλής ή υψηλής οικολογικής κατάστασης και της καλής χημικής κατάστασης σε όσα 
ΥΣ έχουν ταξινομηθεί στην κατάσταση αυτή μέσω της εφαρμογής των βασικών/συμπληρωματικών 
μέτρων. 

3. Αντιμετώπιση των πιέσεων που οδηγούν υδάτινα σώματα σε οικολογική ή χημική κατάσταση 
κατώτερη της καλής με τα εφαρμοζόμενα βασικά μέτρα. 

4. Αντιμετώπιση των περαιτέρω πιέσεων που οδηγούν υδάτινα σώματα σε οικολογική ή χημική 
κατάσταση κατώτερη της καλής με τα προτεινόμενα συμπληρωματικά μέτρα. 

Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις εκτιμάται ότι τα χρονικά περιθώρια μέχρι το 2015 ενδέχεται να μην είναι 
αρκετά για την επίτευξη των στόχων της Οδηγίας κα επομένως θα χρειασθεί χρόνος και από τις 
διαχειριστικές περιόδους που ακολουθούν. 
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Τα πορίσματα από τον τρέχοντα κύκλο εφαρμογής προγραμμάτων βασικών και συμπληρωματικών μέτρων 
θα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας βασικών και 
συμπληρωματικών μέτρων σε υδάτινα σώματα με κατάσταση κατώτερη της καλής στο μέλλον. 

Με βάση τα προαναφερθέντα προτείνεται η εξαίρεση των επιφανειακών υδάτινων σωμάτων του Πίνακα 
11.5.1-3 από τους περιβαλλοντικούς στόχους της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, μέσω παράτασης προθεσμίας για 
την επίτευξή τους καταρχήν έως το 2021, προκειμένου η κατάσταση και οι δυνατότητες περιβαλλοντικής 
βελτίωσης να αναθεωρηθούν κατά το ΣΔΛΑΠ 2015-2021. Επιπλέον, όπως προαναφέρθηκε, ο στόχος για τα 
υδάτινα σώματα του Πίνακα 11.5.1-4, των οποίων η οικολογική ή/και χημική τους κατάσταση έχει 
προσδιορισθεί ως άγνωστη, είναι με το πρόγραμμα παρακολούθησης να προσδιορισθεί η κατάστασή τους 
(οικολογική ή/και χημική) και στη συνέχεια να προταθούν σχετικά μέτρα για την πιθανή βελτίωσή της. 


Πίνακας 11.5.1-3: Επιφανειακά ΥΣ τα οποία αναιιένεται να ιιην επιτύχουν τον περιβαλλοντικό στόχο της Οδηνίας 

2000/60/ΕΚ νια καλή κατάσταση/καλό δυναιιικό 


ΥΔ 

ΛΑΠ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

6808 

6816 

6808161000000001Η 

ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ 

ΑΡΓΎΡΟΠΟΥΛΙΟΥ 

Ι_ 

Οικολογική κατάσταση: Μέτρια, 
Χημική κατάσταση: Καλή 

6808 

6816 

6808168000000062Α 

1Τ 

8 

Οικολογική κατάσταση: Άγνωστη, 
Χημική κατάσταση: Κατώτερη της 
καλής 

6808 

6816 

6808168000000163Ν 

ΑΜΥΡΟΣ Π. 

8 

Οικολογική κατάσταση: Ελλιπής, 
Χημική κατάσταση: Άγνωστη 

6808 

6816 

6808168000101001Ν 

ΖΗΛΙΑΝΑ Π. 

8 

Οικολογική κατάσταση: Μέτρια, 
Χημική κατάσταση: Καλή 

6808 

6816 

6808168000200003Ν 

ΠΗΝΕΙΟΣ Π. 2 

8 

Οικολογική κατάσταση: Μέτρια, 
Χημική κατάσταση: Άγνωστη 

6808 

6816 

6808168000200004Ν 

ΠΗΝΕΙΟΣ Π. 3 

8 

Οικολογική κατάσταση: Ελλιπής, 
Χημική κατάσταση: Άγνωστη 

6808 

6816 

6808168000200005Ν 

ΠΗΝΕΙΟΣ Π. 4 

8 

Οικολογική κατάσταση: Ελλιπής, 
Χημική κατάσταση: Καλή 

6808 

6816 

6808168000200015Ν 

ΠΗΝΕΙΟΣ Π. 5 

8 

Οικολογική κατάσταση: Ελλιπής, 
Χημική κατάσταση: Καλή 

6808 

6816 

6808168000200017Η 

ΠΗΝΕΙΟΣ Π. 6 

8 

Οικολογική κατάσταση: Ελλιπής, 
Χημική κατάσταση: Άγνωστη 

6808 

6816 

6808168000200020Ν 

ΠΗΝΕΙΟΣ Π. 8 

8 

Οικολογική κατάσταση: Μέτρια, 
Χημική κατάσταση: Άγνωστη 

6808 

6816 

6808168000200021Ν 

ΠΗΝΕΙΟΣ Π. 9 

8 

Οικολογική κατάσταση: Ελλιπής, 
Χημική κατάσταση: Καλή 

6808 

6816 

6808168000200022Ν 

ΠΗΝΕΙΟΣ Π. 10 

8 

Οικολογική κατάσταση: Μέτρια, 
Χημική κατάσταση: Καλή 

6808 

6816 

6808168000200039Ν 

ΠΗΝΕΙΟΣ Π. 11 

8 

Οικολογική κατάσταση: Ελλιπής, 
Χημική κατάσταση: Κατώτερη της 
καλής 

6808 

6816 

6808168000200053Ν 

ΠΗΝΕΙΟΣ Π. 12 

8 

Οικολογική κατάσταση: Μέτρια, 
Χημική κατάσταση: Καλή 

6808 

6816 

6808168000200056Ν 

ΙΩΝ Π. 1 

8 

Οικολογική κατάσταση: Μέτρια, 
Χημική κατάσταση: Άγνωστη 

6808 

6816 

6808168000201002Ν 

ΠΗΝΕΙΟΣ Π. 1 

8 

Οικολογική κατάσταση: Ελλιπής, 
Χημική κατάσταση: Κατώτερη της 
καλής 
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6808 

6816 

6808168000202006Ν 

ΤΙΤΑΡΗΣΙΟΣ Π. 1 

8 

Οικολογική κατάσταση: Ελλιπής, 
Χημική κατάσταση: Καλή 

6808 

6816 

6808168000202007Ν 

ΤΙΤΑΡΗΣΙΟΣ Π. 2 

8 

Οικολογική κατάσταση: Ελλιπής, 
Χημική κατάσταση: Άγνωστη 

6808 

6816 

6808168000202013Ν 

ΤΙΤΑΡΗΣΙΟΣ Π. 3 

8 

Οικολογική κατάσταση: Ελλιπής, 
Χημική κατάσταση: Άγνωστη 

6808 

6816 

6808168000202310Ν 

ΕΛΑΣΣΟΝΙΤΙΚΟΣ Π. 

8 

Οικολογική κατάσταση: Μέτρια, 
Χημική κατάσταση: Καλή 

6808 

6816 

6808168000202512Ν 

ΤΙΤΑΡΗΣΙΟΣ Π. - 

ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ 

ΛΙΑΝΟΠΟΤΑΜΟΣ 

8 

Οικολογική κατάσταση: Ελλιπής, 
Χημική κατάσταση: Άγνωστη 

6808 

6816 

6808168000204019Ν 

ΚΟΥΣΜΠΑΣΑΝ 1ΩΤΙΚΟ Ρ. 2 

8 

Οικολογική κατάσταση: Ελλιπής, 
Χημική κατάσταση: Άγνωστη 

6808 

6816 

6808168000206023Ν 

ΕΝΙΠΕΥΣ Π. 1 

8 

Οικολογική κατάσταση: Ελλιπής, 
Χημική κατάσταση: Καλή 

6808 

6816 

6808168000206036Ν 

ΕΝΙΠΕΥΣ Π. 2 

8 

Οικολογική κατάσταση: Ελλιπής, 
Χημική κατάσταση: Άγνωστη 

6808 

6816 

6808168000206037Ν 

ΕΝΙΠΕΥΣ Π. 3 

8 

Οικολογική κατάσταση: Ελλιπής, 
Χημική κατάσταση: Άγνωστη 

6808 

6816 

6808168000206038Ν 

ΕΝΙΠΕΥΣ Π. 4 

8 

Οικολογική κατάσταση: Μέτρια, 
Χημική κατάσταση: Άγνωστη 

6808 

6816 

6808168000206124Ν 

ΚΑΛΕΝΤΖΗΣ Π. 1 

8 

Οικολογική κατάσταση: Ελλιπής, 
Χημική κατάσταση: Καλή 

6808 

6816 

6808168000206125Ν 

ΚΑΛΕΝΤΖΗΣ Π. 2 

8 

Οικολογική κατάσταση: Ελλιπής, 
Χημική κατάσταση: Κατώτερη της 
καλής 

6808 

6816 

6808168000206226Ν 

ΣΟΦΑΔΙΤΗΣ Π. 1 

8 

Οικολογική κατάσταση: Ελλιπής, 
Χημική κατάσταση: Άγνωστη 

6808 

6816 

6808168000206227Ν 

ΦΑΡΣΑΛΙΩΤΗΣ Π. 1 

8 

Οικολογική κατάσταση: Ελλιπής, 
Χημική κατάσταση: Άγνωστη 

6808 

6816 

6808168000206228Ν 

ΜΑΚΡΥΡΕΜΜΑ 

8 

Οικολογική κατάσταση: Ελλιπής, 
Χημική κατάσταση: Άγνωστη 

6808 

6816 

6808168000206229Ν 

ΦΑΡΣΑΛΙΩΤΗΣ Π. 2 

8 

Οικολογική κατάσταση: Ελλιπής, 
Χημική κατάσταση: Άγνωστη 

6808 

6816 

6808168000206231Η 

ΣΟΦΑΔΙΤΗΣ Π. 3 

8 

Οικολογική κατάσταση: Ελλιπής, 
Χημική κατάσταση: Καλή 

6808 

6816 

6808168000206232Ν 

ΣΜΟΚΟΒΙΤΙΚΟ Ρ. 

8 

Οικολογική κατάσταση: Μέτρια, 
Χημική κατάσταση: Καλή 

6808 

6816 

6808168000206233Ν 

ΤΣΑΤΣΟΡΡΕΜΑ 

8 

Οικολογική κατάσταση: Μέτρια, 
Χημική κατάσταση: Καλή 

6808 

6816 

6808168000206234Ν 

ΠΑΠΟΥΣΑ Ρ. 

8 

Οικολογική κατάσταση: Μέτρια, 
Χημική κατάσταση: Καλή 

6808 

6816 

6808168000208040Ν 

ΜΕΓΑ ΡΕΜΑ 1 

8 

Οικολογική κατάσταση: Ελλιπής, 
Χημική κατάσταση: Άγνωστη 

6808 

6816 

6808168000208041Ν 

ΜΕΓΑ ΡΕΜΑ 2 

8 

Οικολογική κατάσταση: Ελλιπής, 
Χημική κατάσταση: Άγνωστη 

6808 

6816 

6808168000210042Ν 

ΛΗΘΑΙΟΣ Π. 1 

8 

Οικολογική κατάσταση: Μέτρια, 
Χημική κατάσταση: Άγνωστη 

6808 

6816 

6808168000210045Η 

ΛΗΘΑΙΟΣ Π. 2 

8 

Οικολογική κατάσταση: Ελλιπής, 
Χημική κατάσταση: Καλή 
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6808 

6816 

6808168000210046Ν 

ΛΗΘΑΙΟΣ Π. 3 

8 

Οικολογική κατάσταση: Ελλιπής, 
Χημική κατάσταση: Άγνωστη 

6808 

6816 

6808168000210047Ν 

ΛΗΘΑΙΟΣ Π. 4 

8 

Οικολογική κατάσταση: Μέτρια, 
Χημική κατάσταση: Κατώτερη της 
καλής 

6808 

6816 

6808168000210143Ν 

ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ Π. 

8 

Οικολογική κατάσταση: Ελλιπής, 
Χημική κατάσταση: Άγνωστη 

6808 

6816 

6808168000212048Ν 

ΠΑΜΙΣΟΣ Π. 1 

8 

Οικολογική κατάσταση: Ελλιπής, 
Χημική κατάσταση: Άγνωστη 

6808 

6816 

6808168000214050Ν 

ΔΥΤΙΚΗ ΚΟΙΤΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

8 

Οικολογική κατάσταση: Ελλιπής, 
Χημική κατάσταση: Καλή 

6808 

6816 

6808168000216051Ν 

ΠΟΡΤΑΙΚΟΣ Π. 1 

8 

Οικολογική κατάσταση: Ελλιπής, 
Χημική κατάσταση: Άγνωστη 

6808 

6816 

6808168000220057Ν 

ΤΡΑΝΟ ΠΟΤΑΜΙ 

8 

Οικολογική κατάσταση: Μέτρια, 
Χημική κατάσταση: Καλή 

6808 

6816 

6808168000301061Ν 

ΔΕΡΜΠΙΝΑΣ Ρ. 

8 

Οικολογική κατάσταση: Μέτρια, 
Χημική κατάσταση: Καλή 

6808 

6817 

68081700006Ν 

Παγασσιτκός Κόλπος 

0 

Οικολογική κατάσταση: Μέτρια, 
Χημική κατάσταση: Κατώτερη της 
καλής 

6808 

6817 

68081700007Η 

Όρμος Βόλου 


Οικολογική κατάσταση: Μέτρια, 
Χημική κατάσταση: Κατώτερη της 
καλής 

6808 

6817 

6808178000101065Ν 

ΞΗΡΟΛΑΚΚΑΣ Ρ. 

8 

Οικολογική κατάσταση: Μέτρια, 
Χημική κατάσταση: Καλή 

6808 

6817 

6808178000301066Ν 

ΠΟΥΡΙ Ρ. 

8 

Οικολογική κατάσταση: Μέτρια, 
Χημική κατάσταση: Καλή 

6808 

6817 

6808178000501067Ν 

ΡΑΚΟΠΟΤΑΜΟ 

8 

Οικολογική κατάσταση: Μέτρια, 
Χημική κατάσταση: Καλή 


Υπόμνημα 


ΥΔ: Κωδικός Υδατικού Διαμερίσματος 
ΛΑΠ: Κωδικός λεκάνης απορροής ποταμού 
Κατηγορία 0: παράκτιο ΥΣ 
Κατηγορία Τ: μεταβατικό ΥΣ 
Κατηγορία Κ: ποτάμιο ΥΣ 
Κατηγορία ί: λιμναίο ΥΣ 


Πίνακας 11.5.1-4: Επιφανειακά ΥΣ των οποίων η οικολονική ή/και νηαική τους κατάσταση έχει προσδιορισθεί ως 

άννωστη 


Υ.Δ. 

Λ.Α.Π. 

ΚΩΔΙΚΟΣ Υ.Σ. 

ΟΝΟΜΑ Υ.Σ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

6808 

6816 

68081600001Ν 

Βόρειο τμήμα ακτών Θεσσαλίας 


Οικολογική κατάσταση: 
Υψηλή, Χημική κατάσταση: 
Άγνωστη 

6808 

6816 

68081600002Ν 

Κεντρικό τμήμα ακτών Θεσσαλίας 
(Δέλτα Πηνειού)_ 


Οικολογική κατάσταση: 
Υψηλή, Χημική κατάσταση: 
Άγνωστη 

6808 

6816 

6808161000000002Η 

ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΚΑΡΛΑΣ 

1 

Οικολογική κατάσταση: 
Άγνωστη, Χημική κατάσταση: 
Άγνωστη 
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Υ.Δ. 

Λ.Α.Π. 

ΚΩΔΙΚΟΣ Υ.Σ. 

ΟΝΟΜΑ Υ.Σ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

6808 

6816 

6 808161000000003 Η 

ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΣΜΟΚΟΒΟΥ 

1 

Οικολογική κατάσταση: 
Άγνωστη, Χημική κατάσταση: 
Άγνωστη 

6808 

6816 

6808168000000064Α 

7Τ 

8 

Οικολογική κατάσταση: 
Άγνωστη, Χημική κατάσταση: 
Άγνωστη 

6808 

6816 

6808168000200016Α 

ΠΗΝΕΙΟΣ Π. 7 

8 

Οικολογική κατάσταση: Καλή, 
Χημική κατάσταση: Άγνωστη 

6808 

6816 

6808168000200060Ν 

ΙΩΝ Π. 2 

8 

Οικολογική κατάσταση: 
Άγνωστη, Χημική κατάσταση: 
Καλή 

6808 

6816 

6808168000202014Ν 

ΤΙΤΑΡΗΣΙΟΣ Π. 4 

8 

Οικολογική κατάσταση: Καλή, 
Χημική κατάσταση: Άγνωστη 

6808 

6816 

6808168000202209Ν 

ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΙ Ρ. 

8 

Οικολογική κατάσταση: Καλή, 
Χημική κατάσταση: Άγνωστη 

6808 

6816 

6808168000202411Ν 

ΞΕΡΙΑΣ Ρ. 

8 

Οικολογική κατάσταση: Καλή, 
Χημική κατάσταση: Άγνωστη 

6808 

6816 

6808168000204018Η 

ΚΟΥΣΜΠΑΣΑΝΙΩΤΙΚΟ Ρ. 1 

8 

Οικολογική κατάσταση: 
Άγνωστη, Χημική κατάσταση: 
Άγνωστη 

6808 

6816 

6808168000206230Ν 

ΣΟΦΑΔΙΤΗΣ Π. 2 

8 

Οικολογική κατάσταση: 
Άγνωστη, Χημική κατάσταση: 
Άγνωστη 

6808 

6816 

6808168000206235Α 

ΤΑΦΡΟΣ ΞΥΝΙΑΔΑΣ 

8 

Οικολογική κατάσταση: Καλή, 
Χημική κατάσταση: Άγνωστη 

6808 

6816 

6808168000212049Ν 

ΠΑΜΙΣΟΣ Π. 2 

8 

Οικολογική κατάσταση: Καλή, 
Χημική κατάσταση: Άγνωστη 

6808 

6816 

6808168000216052Ν 

ΠΟΡΤΑΙΚΟΣ Π. 2 

8 

Οικολογική κατάσταση: Καλή, 
Χημική κατάσταση: Άγνωστη 

6808 

6816 

6808168000222058Ν 

ΓΚΡΕΜΟΣ Ρ. 

8 

Οικολογική κατάσταση: Καλή, 
Χημική κατάσταση: Άγνωστη 

6808 

6817 

68081700003Ν 

Νότιο τμήμα ακτών Θεσσαλίας 

ε 

Οικολογική κατάσταση: 
Υψηλή, Χημική κατάσταση: 
Άγνωστη 

6808 

6817 

68081700004Ν 

θάλασσα Π ήλιου 


Οικολογική κατάσταση: 
Υψηλή, Χημική κατάσταση: 
Άγνωστη 

6808 

6817 

68081700005Ν 

Στενά Σκιάθου 

ζ 

Οικολογική κατάσταση: 
Υψηλή, Χημική κατάσταση: 
Άγνωστη 

6808 

6817 

6808178000701068Ν 

ΛΑΧΑΝΟΡΡΕΜΑ 

8 

Οικολογική κατάσταση: 
Άγνωστη, Χημική κατάσταση: 
Άγνωστη 

6808 

6817 

6808178000901069Ν 

ΧΟΛΟΡΕΜΜΑ 

8 

Οικολογική κατάσταση: 
Άγνωστη, Χημική κατάσταση: 
Άγνωστη 

6808 

6817 

6808178001101070Ν 

ΞΕΡΙΑΣ ΑΛΜΥΡΟΥ Ρ. 

8 

Οικολογική κατάσταση: 
Άγνωστη, Χημική κατάσταση: 
Άγνωστη 

6808 

6817 

6808178001301071Ν 

ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΜΑΡ. 

8 

Οικολογική κατάσταση: 
Άγνωστη, Χημική κατάσταση: 
Άγνωστη 

6808 

6817 

6808178001501072Ν 

ΞΗΡΟΡΕΜΜΑΡ. 

8 

Οικολογική κατάσταση: 
Άγνωστη, Χημική κατάσταση: 
Άγνωστη 
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Υπόμνημα 

ΥΔ: Κωδικός Υδατικού Διαμερίσματος 
ΛΑΠ: Κωδικός λεκάνης απορροής ποταμού 
Κατηγορία Ο παράκτιο ΥΣ 
Κατηγορία Τ: μεταβατικό ΥΣ 
Κατηγορία β: ποτάμιο ΥΣ 
Κατηγορία ί: λιμναίο ΥΣ 

11.5.1.2 Υπόγεια υδατικά συστήματα 

Για πολλά από τα υπόγεια υδατικά συστήματα δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί 
στόχοι ακόμα και αν παρέλθουν η τρέχουσα και οι επόμενες διαχειριστικές περίοδοι. Οι λόγοι μη 
επίτευξης μπορεί να είναι: 

1. Τεχνικοί λόγοι 

• Μη διαθέσιμη τεχνική λύση. 

• Απαίτηση μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος για την υλοποίηση των απαιτούμενων τεχνικών 
έργων. 

• Άγνωστη αιτία παρούσας κατάστασης του συστήματος και ως εκ τούτου δεν μπορεί να 
προσδιοριστεί η τεχνική λύση. 

2. Κοινωνικοί λόγοι - Κόστος 

• Στις πεδινές εκτάσεις υπάρχουν σήμερα εκτεταμένες καλλιέργειες. 

• Ο σημαντικός περιορισμός των αντλήσεων για να επανέλθει αποκατάσταση της ποσοτικής 
κατάστασης ενός υπόγειου υδατικού συστήματος, θα οδηγούσε σε εγκατάλειψη χιλιάδων 
στρεμμάτων καλλιεργειών με αντίστοιχη μείωση εσόδων και αγροτικού πληθυσμού. 

3. Φυσικές συνθήκες 

• Απαίτηση μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος για την ποιοτική και ποσοτική ανάκαμψη του 
υπόγειου υδατικού συστήματος. 

Δίνονται στη συνέχεια ανά λεκάνη απορροής ποταμού στατιστικά στοιχεία επί των υπόγειων υδατικών 
συστημάτων που δεν μπορούν να επιτύχουν καλή κατάσταση μέχρι το τέλος της διαχειριστικής περιόδου 
(2015). 

Λεκάνη απορροής ποταμού Πηνειού (ΟΚ16) 

Στους παρακάτω πίνακες δίνεται ο αριθμός και το ποσοστό των υπόγειων υδατικών συστημάτων στη 
λεκάνη απορροής του Πηνειού που δεν αναμένεται να εκπληρώσουν τους περιβαλλοντικούς στόχους της 
Οδηγίας μέχρι το 2015, η συνολική τους έκταση και το ποσοστό αυτής σε σχέση με την έκταση της ΛΑΠ, 
καθώς και οι αιτίες των εξαιρέσεων του άρθρου 4 της Οδηγίας. 
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Πίνακας 11.5.1-5: Υπόνεκχ υδατικά συστήματα τα οποία αναμένεται να ιιην επιτύχουν τον περιβαλλοντικό στόχο 

της Οδηνίας 2000/60/ΕΚ νια καλή κατάσταση στη ΛΑΠ Πηνειού 


Κωδικός 

Υπόγειο Υδατικό Σύστημα 

Ποσοτική κατάσταση 

Ποιοτική 

κατάσταση 

Αιτίες εξαίρεσης για τη χρονική περίοδο έως 
το 2015 

680800030 

Σύστημα πεδιάδας 
Νοτιοδυτικής Θεσσαλίας 

Κακή 

Κακή (01, 504, Ν0 3 ) 

Το χρονικό διάστημα αυτό δεν είναι αρκετό 
για την ανάκαμψη του ΥΥΣ. Έλλειψη 
δρομολογημένης εναλλακτικής λύσης 
κάλυψης αρδευτικών - υδρευτικών αναγκών. 

680800080 

Σύστημα Φυλληΐου - 
Ορφανών 

Κακή 

Καλή 

Το χρονικό διάστημα αυτό δεν είναι αρκετό 
για την ανάκαμψη του ΥΥΣ. Δεν θα έχει 
ολοκληρωθεί το έργο τεχνητού 
εμπλουτισμού του καρστικού συστήματος 
Υπέρειας Ν. Λάρισας, Ορφανών Ν. Καρδίτσας 
-καρστικό σύστημα Φυλληΐου - Ορφανών. 

680800100 

Σύστημα Εκκάρας - 
Βελεσιωτών 

Κακή 

Καλή 

Το χρονικό διάστημα αυτό δεν είναι αρκετό 
για την ανάκαμψη του ΥΥΣ. Έλλειψη 
δρομολογημένης εναλλακτικής λύσης 
κάλυψης αρδευτικών αναγκών. 

680800110 

Σύστημα Λάρισας - 
Κάρλας 

Κακή 

Καλή 

Το χρονικό διάστημα αυτό δεν είναι αρκετό 
για την ανάκαμψη του ΥΥΣ. Μελλοντική 
ανάκαμψη λόγω ολοκλήρωσης του έργου 
επαναδημιουργίας της λίμνης Κάρλας. 
Έλλειψη δρομολογημένης εναλλακτικής 
λύσης κάλυψης αρδευτικών - υδρευτικών 
αναγκών. 

680800130 

Σύστημα Ταουσάνης - 
Καλού νερού 

Κακή 

Κακή (Ν0 3 ) 

Το χρονικό διάστημα αυτό δεν είναι αρκετό 
για την ανάκαμψη του ΥΥΣ. Έλλειψη 
δρομολογημένης εναλλακτικής λύσης 
κάλυψης αρδευτικών αναγκών. 

680800180 

Σύστημα Ναρθακίου - 
Βρυσίων 

Κακή 

Καλή 

Το χρονικό διάστημα αυτό δεν είναι αρκετό 
για την ανάκαμψη του ΥΥΣ. Υπάρχει 
προκαταρκτική μελέτη τεχνητού 
εμπλουτισμού. 

680800200 

Σύστημα Ξυνιάδος 

Κακή 

Καλή 

Το χρονικό διάστημα αυτό δεν είναι αρκετό 
για την ανάκαμψη του ΥΥΣ. Έλλειψη 
δρομολογημένης εναλλακτικής λύσης 
κάλυψης αρδευτικών αναγκών. 

680800220 

Σύστημα κώνου 
Τιταρήσιου 

Κακή 

Καλή 

Το χρονικό διάστημα αυτό δεν είναι αρκετό 
για την ανάκαμψη του ΥΥΣ. Έλλειψη 
δρομολογημένης εναλλακτικής λύσης 
κάλυψης αρδευτικών αναγκών. 

680800260 

Σύστημα υδροφοριών 
Μακρυχωρίου - 
Συκουρίου 

Κακή 

Καλή 

Το χρονικό διάστημα αυτό δεν είναι αρκετό 
για την ανάκαμψη του ΥΥΣ. Έλλειψη 
δρομολογημένης εναλλακτικής λύσης 
κάλυψης αρδευτικών - υδρευτικών αναγκών. 

680800290 

Σύστημα υδροφοριών άνω 
ρου Ενιπέα 

Καλή 

Κακή (Ν0 3 ) 

Το χρονικό διάστημα αυτό δεν είναι αρκετό 
για την ανάκαμψη του ΥΥΣ. Μελλοντική 
ανάκαμψη λόγω λήψης μέτρων ορθής- 
ελεγχόμενης γεωργικής πρακτικής. 
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Πίνακας 11.5.1-6: Αριθμός και ποσοστό εξαιρέσεων υπόνειων υδατικών συστημάτων στη ΛΑΠ Πηνειού 


Αριθμός ΥΥΣ 

Αριθμός 

εξαιρέσεων 

Ποσοστό 

εξαιρέσεων 

26 

10 

38,46% 


Λεκάνη απορροής Ρεμάτων Αλμυρού - Πηλίου (6Κ17) 

Στους παρακάτω πίνακες δίνεται ο αριθμός και το ποσοστό των υπόγειων υδατικών συστημάτων στην 
λεκάνη απορροής του ρεμάτων Αλμυρού - Πηλίου που δεν αναμένεται να εκπληρώσουν τους 
περιβαλλοντικούς στόχους της Οδηγίας μέχρι το 2015, η συνολική τους έκταση και το ποσοστό αυτής σε 
σχέση με την έκταση της ΛΑΠ, καθώς και οι αιτίες των εξαιρέσεων του άρθρου 4 της Οδηγίας. 


Πίνακας 11.5.1-7: Υπόνεια υδατικά συστήματα ία οποία αναιιένεται να ιιην επιτύγουν τον περιβαλλοντικό στόκο 

της Οδηνίας 2000/60/ΕΚ νια καλή κατάσταση στη ΛΑΠ Ρεμάτων Αλιιυρού - Πηλίου 


Κωδικός 

Υπόγειο Υδατικό Σύστημα 

Ποσοτική κατάσταση 

Ποιοτική κατάσταση 

Αιτίες εξαίρεσης για τη χρονική περίοδο έως 
το 2015 

(3Κ0800140 

Σύστημα Αλμυρού 

Κακή 

Κακή (ει, νο 3 ) 

Το χρονικό διάστημα αυτό δεν είναι αρκετό 
για την ανάκαμψη του ΥΥΣ. Έλλειψη 
δρομολογημένης εναλλακτικής λύσης 
κάλυψης αρδευτικών αναγκών. 


Πίνακας 11.5.1-8: Αριθμός και ποσοστό εξαιρέσεων υπόγειων υδατικών συστημάτων στη ΛΑΠ Ρεμάτων Αλμυρού - 

Πηλίου 


Αριθμός ΥΥΣ 

Αριθμός 

εξαιρέσεων 

Ποσοστό 

εξαιρέσεων 

6 

1 

16,67% 


11.5.2 ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΥΣΤΗΡΟΙ ΣΤΟΧΟΙ (ΑΡΘΡΟ 4.5 ΤΗΣ ΟΠΥ) 

11.5.2.1 Επιφανειακά υδάτινα σώματα 

Στο Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας δεν προτείνονται εξαιρέσεις από τους περιβαλλοντικούς στόχους της 
Οδηγίας και καθορισμός ειδικών στόχων, καθώς διαφαίνεται ότι το σύνολο των επιφανειακών υδάτινων 
σωμάτων μπορεί να επιτύχει μακροπρόθεσμα το στόχο της καλής κατάστασης/καλού δυναμικού. 

11.5.2.2 Υπόγεια υδατικά συστήματα 

Στο Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας δεν προτείνονται εξαιρέσεις από τους περιβαλλοντικούς στόχους της 
Οδηγίας και καθορισμός ειδικών στόχων, καθώς διαφαίνεται ότι το σύνολο των υπόγειων υδατικών 
συστημάτων μπορεί να επιτύχει μακροπρόθεσμα το στόχο της καλής κατάστασης. 
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11.5.3 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ (ΑΡΘΡΟ 4.6 ΤΗΣ ΟΠΥ) 

11.5.3.1 Επιφανειακά υδάτινα σώματα 

Στο Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας δεν προτείνονται εξαιρέσεις από τους περιβαλλοντικούς στόχους της 
Οδηγίας λόγω προσωρινής υποβάθμισης, καθώς δεν διαφαίνεται κατά την παρούσα φάση ότι συντρέχουν 
προβλέψιμοι λόγοι εξαιρετικών περιστάσεων ή μελλοντικών συνθηκών που να οδηγούν σε προσδιορισμό 
τέτοιων εξαιρέσεων. 

11.5.3.2 Υπόγεια υδατικά συστήματα 

Στο Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας δεν προτείνονται εξαιρέσεις από τους περιβαλλοντικούς στόχους της 
Οδηγίας λόγω προσωρινής υποβάθμισης, καθώς δεν διαφαίνεται κατά την παρούσα φάση ότι συντρέχουν 
προβλέψιμοι λόγοι εξαιρετικών περιστάσεων ή μελλοντικών συνθηκών που να οδηγούν σε προσδιορισμό 
τέτοιων εξαιρέσεων. 


11.5.4 ΝΕΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (ΑΡΘΡΟ 4.7 ΤΗΣ ΟΠΥ) 

Η αξιολόγηση των πιθανών εξαιρέσεων των ΥΣ που μπορεί να προκόψουν ως αποτέλεσμα εφαρμογής του 
Άρθρου 4(7), ακολουθεί ουσιαστικά τα αποτελέσματα του Παραρτήματος 2 «Πιέσεις και επιπτώσεις». 
Μέρος Β «Κατάλογος προγραμματισμένων και νέων έργων/δραστηριοτήτων/τροποποιήσεων», στο οποίο 
παρουσιάζεται αναλυτικά ο κατάλογος των προγραμματιζόμενων έργων στο Υδατικό Διαμέρισμα της 
Θεσσαλίας για την 1 η Περίοδο Προγραμματισμού (έως το 2015). Το Παράρτημα 2, Μέρος Β καταλήγει 
τελικά σε ένα υποσύνολο του καταλόγου των προγραμματιζόμενων έργων, το οποίο εξετάζεται αναλυτικά 
για πιθανή εφαρμογή του Άρθρου 4(7) περί εξαιρέσεων της Οδηγίας. 

Στο Παράρτημα I «Έντυπα αξιολόγησης προγραμματιζόμενων έργων στο Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας 
κατ' εφαρμογή του άρθρου 4.7 περί εξαιρέσεων της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ» του Παραρτήματος 4 
«Καθορισμός των περιβαλλοντικών στόχων, συμπεριλαμβανομένων των «εξαιρέσεων» από την επίτευξη 
των στόχων», παρουσιάζεται σε ξεχωριστό έντυπο, η αναλυτική αξιολόγηση για κάθε έργο. Από τα 
παραπάνω έργα στο ΥΔ Θεσσαλίας, η αξιολόγηση νέων έργων κατέληξε σε τέσσερις περιπτώσεις νέων 
έργων για τις οποίες προτείνεται η εφαρμογή του Άρθρου 4(7) περί εξαιρέσεων των ΥΣ και κατ' επέκταση 
προτείνεται να τεθούν εναλλακτικοί περιβαλλοντικοί στόχοι για τα ΥΣ που συνδέονται με τα έργα αυτά, 
εφ' όσον βέβαια υλοποιηθούν. Στον πίνακα 11.5.4-1 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 
περί της ανάγκης εφαρμογής-επίκλησης του άρθρου 4.7 της Οδηγίας Πλαίσιο για εξαιρέσεις έργων στο 
Υδατικό Διαμέρισμα. 

Πίνακας 11.5.4-1: Νέα έρνα προς αΕιολόνησπ κατ' εφαριιονή του Άρθρου 4(7) της ΟΠΥ στο Υδατικό Διαιιέρισιια 

Ηπείρου (6Κ05) και σε ποια από αυτά και στα συνδεόιιενα ΥΣ προτείνεται η εφαριιονή του Άρθρου 4(7) 


ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤ'ΑΡΧΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Εφαρμογή Άρθρου 4(7) και 

ΥΣ που επηρεάζονται 

Φράγμα στη θέση: Αγιόκαμπος «Λιβαδότοπος», Ν. 
Λάρισας 

Κατάκλυση / Διακοπή φυσικής συνέχειας / Μείωση 
Απορροής ή Ρύθμιση Ροής/Δημιουργία ΙΤΥΣ/ΤΥΣ/ 
Διευθέτηση / Μείωση Υπόγειας Υδροφορίας 

ΝΑΙ 

ΠΟΥΡΙ Ρ. 

((3Κ0817Κ000301066Ν) 

Φράγμα Αγιονερίου, Ν. Λάρισας 

Κατάκλυση / Διακοπή φυσικής συνέχειας / Μείωση 
Απορροής ή Ρύθμιση Ροής/ Δημιουργία ΙΤΥΣ/ΤΥΣ/ 
Διευθέτηση / Μείωση Υπόγειας Υδροφορίας 

ΝΑΙ 

ΕΛΑΣΣΟΝΙΤΙΚΟΣ Π. 
((3Κ0816Κ000202310Ν) 
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Φράγμα Δελερίων, Ν. Λάρισας 

Μείωση Απορροής ή Ρύθμιση Ροής / Μείωση Υπόγειας 
Υδροφορίας 

ΟΧΙ 

Φράγμα Κακλιτζορέματος, Ν. Λάρισας 

Μείωση Απορροής ή Ρύθμιση Ροής / Μείωση Υπόγειας 
Υδροφορίας 

ΟΧΙ 

Φράγμα Ληθαίου, Ν. Τρικάλων 

Κατάκλυση / Διακοπή φυσικής συνέχειας/ Μείωση 
Απορροής ή Ρύθμιση Ροής/Δημιουργία ΙΤΥΣ/ΤΥΣ/ 
Διευθέτηση /Μείωση Υπόγειας Υδροφορίας 

ΟΧΙ 

Ρουφράκτης Γυρτώνης 

Κατάκλυση / Διακοπή φυσικής συνέχειας/ Μείωση 
Απορροής ή Ρύθμιση Ροής/ Δημιουργία ΙΤΥΣ/ΤΥΣ/ 
Διευθέτηση /Μείωση Υπόγειας Υδροφορίας 

ΟΧΙ 

Κατασκευή έργων μεταφοράς και διανομής νερού 
λίμνης Κάρλας, Ν. Μαγνησίας 

Μείωση Απορροής ή Ρύθμιση Ροής Διευθέτηση / Μείωση 
Υπόγειας Υδροφορίας 

ΟΧΙ 

Φράγμα Ναρθακίου «Λουτζιακόρεμα», Ν. Λάρισας 

Μείωση Απορροής ή Ρύθμιση Ροής / Μείωση Υπόγειας 
Υδροφορίας 

ΟΧΙ 

Φράγμα Νεοχωρίτη, Ν. Τρικάλων 

Κατάκλυση / Διακοπή φυσικής συνέχειας / Μείωση 
Απορροής ή Ρύθμιση Ροής / Δημιουργία ΙΤΥΣ/ΤΥΣ / 
Διευθέτηση / Μείωση Υπόγειας Υδροφορίας 

ΝΑΙ 

ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ Π. 
(6Κ0816Κ000210143Ν) 

Φράγμα στη θέση «Παλαιομονάστηρο», Ν. 
Λάρισας 

Δεν μας έχουν δοθεί επαρκή στοιχεία που να επιτρέπουν 
την ολοκληρωμένη αξιολόγηση 


Φράγμα Πύλης, Ν. Τρικάλων 

Κατάκλυση / Διακοπή φυσικής συνέχειας / Μείωση 
Απορροής ή Ρύθμιση Ροής / Δημιουργία ΙΤΥΣ/ΤΥΣ / 
Διευθέτηση /Μείωση Υπόγειας Υδροφορίας 

ΝΑΙ 

ΠΟΡΤΑΙΚΟΣ Π. 2 
((ΒΚ0816Κ000216052Ν) 

Ρουφράκτης Τιτάνου, Ν. Λάρισας 

Κατάκλυση / Διακοπή φυσικής συνέχειας / Δημιουργία 
ΙΤΥΣ/ΤΥΣ/ Διευθέτηση 

ΟΧΙ ) 

Αρδευτικά Έργα Σμοκόβου, Ν. Καρδίτσας 

Μείωση Απορροής ή Ρύθμιση Ροής / Μείωση Υπόγειας 
Υδροφορίας 

ΟΧΙ 

Φράγμα Υδροληψίας και Λιμνοδεξαμενή Ξεριά, Δ. 
Αλμυρού, Ν. Μαγνησίας 

Μείωση Απορροής ή Ρύθμιση Ροής / Μείωση Υπόγειας 
Υδροφορίας / Διευθέτηση 

ΟΧΙ 

Έργα τεχνητού εμπλουτισμού του καρστικού 
συστήματος Υπέρειας Ν. Λάρισας, Ορφανών Ν. 
Καρδίτσας (καρστικό σύστημα Φυλληΐου - 
Ορφανών) 

Αύξηση υπόγειας υδροφορίας στο καρστικό σύστημα 

ΟΧΙ 


η.5.5 Σύνοψη εξαιρέσεων απο τους περιβαλλοντικούς ςτοχους της 
Οδηγίας 


11.5.5.1 Επιφανειακά υδάτινα σώματα 

Το σύνολο των επιφανειακών ΥΣ τα οποία ταξινομούνται σε οικολογική ή/και χημική κατάσταση κατώτερη 
της καλής εντάσσονται στις εξαιρέσεις του Άρθρου 4.4 λόγω μη δυνατότητας επίτευξης από τεχνική 
άποψη των στόχων της Οδηγίας, εντός της παρούσας διαχειριστικής περιόδου. Για τα υδάτινα αυτά 
σώματα προτείνεται η εξαίρεση από τους περιβαλλοντικούς στόχους της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, μέσω 
παράτασης προθεσμίας για την επίτευξή τους καταρχήν έως το 2021, προκειμένου η κατάσταση και οι 
δυνατότητες περιβαλλοντικής βελτίωσης να αναθεωρηθούν κατά το ΣΔΛΑΠ 2015-2021. 

Ο Πίνακας 11.5.5-1 συνοψίζει για το υδατικό διαμέρισμα και για κάθε κατηγορία υδάτινων σωμάτων, τον 
αριθμό των υδάτινων σωμάτων που τίθενται ως εξαιρέσεις του Άρθρου 4.4 καθώς και το μήκος ή την 
έκτασή τους σε σχέση με το συνολικό μήκος/ έκταση των αντίστοιχων υδάτινων σωμάτων στο σύνολο του 
υδατικού διαμερίσματος. 
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Πίνακας 11.5.5-1: Αριθμός και σχετική έκιαοη (νκχ λιμναία, μεταβατικά και παράκτια) ή μήκος (νία ποτάμια) 

υδάτινα σώματα που τίθενται ως εξαιρέσεις στο πλαίσιο του Άρθρου 4.4 της Οδηνίας 2000/60/ΕΚ στο υδατικά 

διαμέρισμα Ηπείρου 


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΣ/ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΣ ΣΤΟ ΥΔ 

% ΤΩΝ ΥΣ ΤΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΤΟ 

ΥΔ 

ΜΗΚΟΣ Η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΥΣ / 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΤΟ ΥΔ 

%ΤΟΥ 

ΜΗΚΟΥΣ/ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
ΤΩΝ ΥΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

ΥΣ ΣΤΟ ΥΔ 

Ποτάμια ΥΣ 

50/72 

69,4% 

1012,3/1387,7 Κγπ 

72,9% 

Λιμναία ΥΣ 

1/3 

33,3% 

0,5/45,3 Κγπ 2 

1,1% 

Παράκτια ΥΣ 

2/7 

28,6% 

626,2/938,9 Κγπ 2 

66,7% 

Σύνολο στο ΥΔ 

53/82 

64,6% 

-0 

- 


Σημειώνεται ότι στον παραπάνω πίνακα φαίνονται μόνο τα σώματα με κατάσταση κατώτερη της καλής. 

Σε σχέση με την εφαρμογή των εξαιρέσεων που προβλέπει το Άρθρο 4.7 της Οδηγίας πλαίσιο, ως νέα έργα 
που δύνανται να επηρεάσουν την κατάσταση των υδάτινων σωμάτων καθορίζονται αυτά που 
αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα: 

Πίνακας 11.5.5-2: Νέα έρνα που καθορίζονται αιτία εξαίρεσης των υδάτινων σωμάτων στο πλαίσιο του Άρθρου 

4.7 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ 


ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤ'ΑΡΧΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΘΡΟΥ 4(7) ΚΑΙ ΥΣ 
ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ 

Φράγμα στη θέση: Αγιόκαμπος 
«Λιβαδότοπος», Ν. Λάρισας 

Κατάκλυση / Διακοπή φυσικής συνέχειας / Μείωση 
Απορροής ή Ρύθμιση Ροής/Δημιουργία ΙΤΥΣ/ΤΥΣ/ 
Διευθέτηση / Μείωση Υπόγειας Υδροφορίας 

ΝΑΙ 

ΠΟΥΡΙ Ρ. (ΟΚ0817Κ000301066Ν) 

Φράγμα Αγιονερίου, Ν. Λάρισας 

Κατάκλυση / Διακοπή φυσικής συνέχειας / Μείωση 
Απορροής ή Ρύθμιση Ροής/ Δημιουργία ΙΤΥΣ/ΤΥΣ/ 
Διευθέτηση / Μείωση Υπόγειας Υδροφορίας 

ΝΑΙ 

ΕΛΑΣΣΟΝΙΤΙΚΟΣ Π. 
(6Κ0816Κ000202310Ν) 

Φράγμα Νεοχωρίτη, Ν. Τρικάλων 

Κατάκλυση / Διακοπή φυσικής συνέχειας / Μείωση 
Απορροής ή Ρύθμιση Ροής / Δημιουργία ΙΤΥΣ/ΤΥΣ / 
Διευθέτηση / Μείωση Υπόγειας Υδροφορίας 

ΝΑΙ 

ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ Π. 
(6Κ0816Κ000210143Ν) 

Φράγμα Πύλης, Ν. Τρικάλων 

Κατάκλυση / Διακοπή φυσικής συνέχειας / Μείωση 
Απορροής ή Ρύθμιση Ροής / Δημιουργία ΙΤΥΣ/ΤΥΣ / 
Διευθέτηση /Μείωση Υπόγειας Υδροφορίας 

ΝΑΙ 

ΠΟΡΤΑΙΚΟΣ Π. 2 
(6Κ0816Κ000216052Ν) 


Με βάση τον παραπάνω Πίνακα τα νέα έργα τα οποία στοιχειοθετούν εξαιρέσεις βάσει του Άρθρου 4.7 
της Οδηγίας σχετίζονται με 4 ποτάμια υδάτινα σώματα. 


11.5.5.2 Υπόγεια υδατικά συστήματα 

Για 11 υπόγεια υδατικά συστήματα προβλέπεται εξαίρεση από την επίτευξη των στόχων της Οδηγίας 
καταρχήν έως το 2015 σε εφαρμογή του Άρθρου 4.4 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Η εξαίρεση των 
συστημάτων αυτών προτείνεται για τεχνικούς λόγους καθώς το χρονικό διάστημα του τρέχοντος 
διαχειριστικού κύκλου δεν είναι αρκετό για την ανάκαμψη της ποσοτικής ή/και ποιοτικής τους 
κατάστασης. Έτσι στο υδατικό διαμέρισμα εξαιρούνται 11 υπόγεια υδατικά συστήματα από τα συνολικά 
32 (ποσοστό 34,4%) το οποίο από πλευράς έκτασης αντιπροσωπεύει το 34,7% (4.271,2 Κγπ 2 από τα 
συνολικά 12.303 Κγπ 2 ) της συνολικής έκτασης των υπόγειων υδατικών συστημάτων του υδατικού 
διαμερίσματος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΡΩΝ 


12.1 ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 


Στην παρούσα ενότητα γίνεται συνοπτική αναφορά στα σημαντικότερα διαχειριστικά θέματα νερών στο 
Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας, τα οποία έχουν αναλυθεί διεξοδικότερα στα κεφάλαια που προηνήθηκαν. 

Συγκεκριμένα, ως σημαντικότερα διαχειριστικά θέματα νερών στο Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας 
αξιολογούνται τα ακόλουθα: 

• Ποσοτική διαχείριση υπόγειων νερών: 

Η εκμετάλλευση των υπογείων υδροφοριών (υπόγεια υδατικά συστήματα) στη Θεσσαλία άρχισε 
στα τέλη της δεκαετίας του '60 με αρχές της δεκαετίας του '70.ην περίοδο εκείνη άρχισε η 
κατασκευή στην αρχή των κρατικών γεωτρήσεων και στη συνέχεια των ιδιωτικών. Εκτιμάται ότι 
σήμερα στους τέσσερεις νομούς της Θεσσαλίας και σε τμήμα του Νομού Φθιώτιδος που ανήκει 
στο υδατικό διαμέρισμα της Θεσσαλίας αναπτύσσονται περί τις 30.000-33.000 γεωτρήσεις από τις 
οποίες οι 1.700 περίπου είναι κρατικές. 

Το θετικό του Υδατικού Διαμερίσματος της Θεσσαλίας είναι το γεγονός ότι υπάρχουν δεδομένα 
παρακολούθησης της υπόγειας στάθμης από τις αρχές της δεκαετίας του '70 για ένα μεγάλο 
αριθμό γεωτρήσεων. Η αξιολόγηση των δεδομένων αυτών πιστοποιεί την έντονη 
υπερεκμετάλλευση κάποιων εκ των υπογείων υδατικών συστημάτων. 

Στο επίπεδο του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας σε καθεστώς υπερεκμετάλλευσης βρίσκονται 
τα παρακάτω υπόγεια σώματα: 

- ΕΚ0800030 Σύστημα πεδιάδας Νοτιοδυτικής Θεσσαλίας 

- ΕΚ0800080 Σύστημα Φυλληίου - Ορφανών 

- ΕΒ0800100 Σύστημα Εκκαρας - Βελεσιωτών 

- ΕΒ0800110 Σύστημα Λάρισας - Κάρλας 

- ΕΒ0800130 Σύστημα Ταουσάνης - Καλού νερού 

- ΕΒ0800140 Σύστημα Αλμυρού 

- ΕΒ0800180 Σύστημα Ναρθακίου - Βρυσίων 

- ΕΚ0800200 Σύστημα Ξυνιάδος 

- ΕΚ0800220 Σύστημα κώνου Τιταρήσιου 

- ΕΚ0800260 Σύστημα υδροφοριών Μακρυχωρίου - Συκουρίου 

Στην περίπτωση του υδάτινου σώματος Αλμυρού η υπερεκμετάλλευση συνοδεύεται από έντονη 
υφαλμύρινση λόγω διείσδυσης της θάλασσας. 

• Απολήψεις νερού από ποτάμια και λίμνες: 

Θπως αναφέρεται στη σχετική ενότητα που έχει προηγηθεί στο κεφάλαιο 8 του παρόντος, η 
εξέταση των ισοζυγίων στις διαχειριστικές λεκάνες της Θεσσαλίας έχει οδηγήσει στα παρακάτω 
συμπεράσματα: 
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- Το σημερινό καθεστώς εκμετάλλευσης των υδάτινων πόρων στη Θεσσαλία έχει οδηνήσει 
σε υπεραντλήσεις των υπονείων νερών, έτσι ώστε εκτός από τους ανανεώσιμους πόρους 
να μειώνονται και τα μόνιμα υπόγεια αποθέματα. Λόγω της στενής σχέσης μεταξύ 
υπόγειων και επιφανειακών νερών, οι υπεραντλήσεις αυτές έχουν ως επίπτωση και τη 
μείωση της επιφανειακής ροής. 

- Οι απαιτήσεις του περιβάλλοντος δεν καλύπτονται σε ό,τι αφορά τόσο στα υπόγεια νερά 
όσο και στα επιφανειακά. Στα τελευταία, ιδιαίτερα έντονη είναι η ανεπάρκεια θερινής 
ροής για τη συντήρηση υγιών οικοσυστημάτων. 

- Η αρδευτική κατανάλωση είναι μικρότερη από τη ζήτηση. Αιτία είναι το μεγάλο κόστος σε 
περιοχές όπου η άντληση πρέπει να γίνει από μεγάλα βάθη λόγω της μείωσης των 
υπόγειων αποθεμάτων. Το αποτέλεσμα είναι η μη άρδευση ή η ελλειμματική άρδευση 
παραγωγικών εκτάσεων. 

• Μορφολογικές αλλοιώσεις επιφανειακών υδάτινων σωμάτων 

Τα Ιδιαιτέρως Τροποποιημένα και τα Τεχνητά Υδάτινα Σώματα που προσδιορίστηκαν στο Υδατικό 
Διαμέρισμα Θεσσαλίας -επειδή ο χαρακτήρας των υδάτινων αυτών σωμάτων μεταβλήθηκε 
ουσιαστικά λόγω υδρομορφολογικών αλλαγών από την δραστηριότητα του ανθρώπου- 
εξυπηρετούν κυρίως ανάγκες άρδευσης γεωργικών εκτάσεων και ύδρευσης κύριων αστικών 
κέντρων και μικρότερων οικισμών ή παραγωγής ενέργειας. Στην ενότητα 9.3 του παρόντος γίνεται 
συνοπτική παρουσίαση αυτών των σωμάτων. 

• Ρύπανση επιφανειακών και υπόγειων νερών: 

Οι σημειακές πηγές ρύπανσης των επιφανειακών υδατίνων σωμάτων, σχετίζονται με απορροές 
ρυπαντικών φορτίων, κυρίως από τα αστικά υγρά απόβλητα από οικισμούς που εξυπηρετούνται 
από δίκτυα αποχέτευσης και κεντρικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, την εσταυλισμένη 

κτηνοτροφία, τη βιομηχανία και τους χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ). 
Δευτερεύουσας σημασίας πηγές ρύπανσης είναι οι ιχθυοκαλλιέργειες, οι Χώροι Υγειονομικής 
Ταφής (ΧΥΤΑ) και τα μεταλλεία - λατομεία. 

Οι μη σημειακές ή διάχυτες πηγές ρύπανσης των επιφανειακών υδατίνων σωμάτων, σχετίζονται 
με απορροές ρυπαντικών φορτίων, κυρίως θρεπτικών από την αγροτική δραστηριότητα, την 
κτηνοτροφία και τα αστικά υγρά απόβλητα από οικισμούς που δεν εξυπηρετούνται από δίκτυα 
αποχέτευσης και κεντρικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων. 

Στοιχεία για τις πιέσεις στα Επιφανειακά Υδάτινα Σώματα παρουσιάζονται στην ενότητα 8.1, ενώ 
τα αποτελέσματα από την καταγραφή και ποσοτικοποίηση των πηγών ρύπανσης αξιοποιήθηκε για 
την ταξινόμηση των Επιφανειακών Υδάτινων Σωμάτων που παρουσιάζεται αναλυτικά στην 
ενότητα 9.2 του παρόντος. 

Η κύρια πηγή ρύπανσης των υπογείων υδατικών συστημάτων, ιδιαίτερα στα εκτεταμένα πεδινά 
συστήματα είναι οι καλλιέργειες μέσω των λιπάνσεων και δευτερευόντως τα αστικά λύματα στην 
περίπτωση μη ύπαρξης εγκαταστάσεων επεξεργασίας. Και στις δύο περιπτώσεις παρατηρούνται 
αυξημένες συγκεντρώσεις ΝΘ 3 και υψηλές τιμές αγωγιμότητας χλωριόντων για τα λύματα. 

Στα ανοιχτά στη θάλασσα υπόγεια υδατικά συστήματα μια επιπλέον παράμετρος που συντελεί 
στην ποιοτική υποβάθμιση τους αποτελεί η θαλάσσια διείσδυση που οφείλεται στις 
υπεραντλήσεις. Σε κάποια από τα υδάτινα σώματα παρατηρούνται υψηλές τιμές χλωριόντων που 
δεν οφείλονται σε υπεραντλήσεις αλλά σε φυσικά - γεωλογικά αίτια. 
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Στοιχεία για τις πιέσεις στα Υπόγεια Υδατικά Συστήματα παρουσιάζονται στην ενότητα 8.2 του 
παρόντος. 

• Προστασία των υγροτοπικών οικοσυστημάτων: 

Παρόλο που η Οδηγία δεν θέτει συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς στόχους για υγροτόπους, είναι 
πρόδηλο ότι η στενή τους σχέση με υδάτινα σώματα τα εντάσσει εμμέσως στους στόχους 
προστασίας της Οδηγίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προστασία των υγροτοπικών 
οικοσυστημάτων μέσω του προγράμματος μέτρων, ειδικά όταν αυτά εντάσσονται χωρικά ή 
λειτουργικά σε προστατευόμενη περιοχή που έχει ενταχθεί στο σχετικό μητρώο της Οδηγίας 
Πλαίσιο. 

Οι προστατευόμενες περιοχές καταγράφονται ανά κατηγορία και παρουσιάζονται σε σχετικούς 
χάρτες στην ενότητα 9.5 του παρόντος. Παράρτημα 3 «Προστατευόμενες περιοχές». Μέρος Α 
«Κατάλογος Προστατευόμενων Περιοχών» του παρόντος παρουσιάζεται αναλυτικός κατάλογος 
τους. 

Επάρκεια και καλή ποιότητα πόσιμου νερού: 

Οσον αφορά προβλήματα επάρκειας και ποιότητας του πόσιμου νερού στο υδατικό διαμέρισμα 
Θεσσαλίας, τα βασικά προβλήματα εντοπίζονται σε: 

- Τεχνικά, οργανωτικά και οικονομικά προβλήματα 

- Προβλήματα επάρκειας των υδάτινων πόρων 

- Ποιοτικά προβλήματα λόγω χημικής επιβάρυνσης των υπόγειων υδροφορέων 

- Ποιοτική περιστασιακή επιβάρυνση υπόγειων υδροφοριών λόγω ρύπανσης 

• Εκτίμηση κόστους νερού: 

Το Άρθρο 9.1 της Οδηγίας αναφέρεται στην ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών νερού και 
διευκρινίζει τις συνιστώσες του κόστους που θα πρέπει να συνυπολογίζονται στο συνολικό κόστος 
των Υπηρεσιών Νερού (κοστολόγηση). Στην κοστολόγηση αυτή, λοιπόν, πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη τρία είδη κόστους: 

- Χρηματοοικονομικό κόστος, που περιλαμβάνει Λειτουργικά Κόστη, Κόστη Συντήρησης, Κόστη 
Κεφαλαίου, Κόστη Διοίκησης, Κόστη ανανέωσης έργων και λοιπά κόστη. 

- Κόστος πόρου, που ορίζεται ως το κόστος αποκατάστασης των υδατικών σωμάτων στις 
περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται πέραν του ρυθμού της φυσικής τους αναπλήρωσης (π.χ. 
υπεράντληση των υπόγειων υδάτων). 

- Περιβαλλοντικό κόστος, που ορίζεται με την έκφραση της περιβαλλοντικής ζημιάς ως 
οικονομικό κόστος ευκαιρίας (απώλεια ευημερίας) και αντιπροσωπεύει το κόστος 
επαναφοράς και φυσικής αποκατάστασης ενός υδάτινου σώματος. 

• Άλλα ζητήματα: 

- Θέματα διοίκησης και αρμοδιοτήτων. 

- Δράσεις - παρεμβάσεις αξιοποίησης υδατικών πόρων. 

Οπως είναι σε όλους γνωστό, τα τελευταία 30 χρόνια το κύριο θέμα συζήτησης σχετικά με τη 
διαχείριση νερών όχι μόνο στη Δυτική Στερεά Ελλάδα και στη Θεσσαλία, αλλά σε εθνικό 
επίπεδο, είναι η εκτροπή νερών του Αχελώου προς τη Θεσσαλία και τα έργα που συνδέονται 
με αυτή. Κατά την εκπόνηση των Σχεδίων Διαχείρισης των Υδατικών Διαμερισμάτων Δυτικής 
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Στερεής Ελλάδας και Θεσσαλίας το συγκεκριμένο θέμα εξετάζεται, υπό το πλαίσιο που ορίζει η 
Οδηγία-Πλαίσιο για τα Νερά. 

- Οικονομική ανάπτυξη και διαχείριση υδάτων. 

- Κλιματική αλλαγή και διαχείριση υδάτων. 


12.2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 

Τα βασικά μέτρα, σύμφωνα με την παραγρ. 3 του Άρθρου 11 της Οδηγίας, αποτελούν τις στοιχειώδεις 
απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται και περιλαμβάνουν: 

I. Μέτρα για εφαρμογή Κοινοτικής και Εθνικής Νομοθεσίας για την προστασία των υδάτων, και 
ειδικότερα μέτρα που απαιτούνται από τις ακόλουθες Κοινοτικές Οδηγίες: 

1. Προστασία Υπόγειων Υδάτων από τη Ρύπανση και την Υποβάθμιση (Οδηγία 2006/118/ΕΚ) 

2. Υδατα Κολύμβησης (Οδηγίες 76/160/ΕΟΚ, 2006/7/ΕΚ) 

3. Περιοχές Ν3ίυΓ3 2000 (Οδηγίες 92/43/ΕΟΚ -2009/47/ΕΚ) 

4. Πόσιμο Νερό (Οδηγίες 80/778/ΕΟΚ, 98/83/ΕΚ) 

5. Μεγάλα Ατυχήματα ($θνθϊο) (Οδηγία 96/82/ΕΚ) 

6. Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από Έργα/ Δραστηριότητες (Οδηγίες 85/337/ΕΟΚ, 97/11/ΕΚ) 

7. Ιλύς σταθμών καθαρισμού (Οδηγία 86/278/ΕΟΚ) 

8. Επεξεργασία Αστικών Λυμάτων (Οδηγία 91/271/ΕΟΚ) 

9. Προϊόντα Φυτοπροστασίας (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 - Οδηγία 91/414/ΕΟΚ) 

10. Προστασία από Νιτρορρύπανση (Οδηγία 91/676/ΕΟΚ) 

11. Πρόληψη -Έλεγχος ρύπανσης (Οδηγία 96/61/ΕΚ) 

II. Άλλες Κατηγορίες Βασικών Μέτρων: 

1. Μέτρα για εφαρμογή αρχής ανάκτησης κόστους 

2. Μέτρα για προώθηση αποδοτικής και αειφόρου χρήσης νερού 

3. Μέτρα για Άρθρο 7 της Οδηγίας (πόσιμο νερό) 

4. Μέτρα ελέγχου απόληψης επιφανειακού και υπόγειου νερού 

5. Μέτρα για έλεγχο τεχνητού εμπλουτισμού υπόγειων Υ.Σ. 

6. Μέτρα για σημειακές πηγές απορρίψεων 

7. Μέτρα για διάχυτες πηγές απορρίψεων 

8. Μέτρα για αντιμετώπιση αρνητικών επιπτώσεων στην κατάσταση του ύδατος 

9. Μέτρα για αποτροπή της απόρριψης ρύπων απευθείας στα υπόγεια Υ.Σ. 

10. Ειδικά μέτρα για ουσίες προτεραιότητας και άλλες ουσίες 

11. Μέτρα για ρύπανση από ατυχήματα/ακραία φυσικά φαινόμενα 
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Στη συνέχεια περιγράφονται κάθε μία από τις παραπάνω ομάδες (I και II) βασικών μέτρων. 

Το προτεινόμενο πρόγραμμα βασικών μέτρων παρουσιάζεται αναλυτικά στο Μέρος Α «Προγράμματα 
βασικών και συμπληρωματικών μέτρων για την Προστασία και Αποκατάσταση των Υδατικών Συστημάτων» 
του Παραρτήματος 5 «Προγράμματα Μέτρων» του παρόντος, όπου γίνεται αναλυτική παρουσίαση των 
μέτρων ανά κατηγορία μέτρων (ενότητες 2.1 και 2.2) καθώς και συνολική παρουσίαση των μέτρων υπό τη 
μορφή συγκεντρωτικού πίνακα (ενότητα 2.3). 


I. Μέτρα για εφαρμογή Κοινοτικής και Εθνικής Νομοθεσίας για την προστασία των υδάτων 

Τα Μέτρα της κατηγορίας αυτής ουσιαστικά αναφέρονται στην τήρηση των προβλέψεων των σχετικών με 
την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος Κοινοτικών Οδηγιών. Η τήρηση των Οδηγιών αυτών αποτελεί 
υποχρέωση κάθε κράτους μέλους της ΕΕ δημιουργώντας ένα συνολικό πλαίσιο προστασίας του 
περιβάλλοντος και συνεπώς και των υδατικών πόρων. Η ενσωμάτωση των προβλέψεων των Οδηγιών 
αυτών στο Διαχειριστικό Σχέδιο των Υδάτων του υδατικού διαμερίσματος αποτελεί αυτονόητη αρχή και 
προϋπόθεση για την επιτυχία του σχεδίου. 

Στη συνέχεια αναφέρονται οι βασικές προβλέψεις κάθε σχετικής Οδηγίας. Σε περιπτώσεις όπου 
διακρίνεται η δυνατότητα ενίσχυσης της συνέργειας του σχεδίου διαχείρισης προτείνονται 
συμπληρωματικές ενεργειες ως προγραμματιζόμενες δράσεις στο πλαίσιο κάθε Οδηγίας. 

Προστασία Υπόγειων Υδάτων από τη Ρύπανση και την Υποβάθμιση (Οδηγία 2006/118/ΕΚ) 

Η Οδηγία 2006/118/ΕΚ θεσπίζει ειδικά μέτρα, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17, παράγραφοι 1 και 2, 
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, για την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης των υπόγειων υδάτων. Τα μέτρα 
αυτά περιλαμβάνουν ιδίως: 

α) κριτήρια για την αξιολόγηση της καλής χημικής κατάστασης των υπόγειων υδάτων, και 

β) κριτήρια για τον εντοπισμό και την αναστροφή σημαντικών και διατηρούμενων ανοδικών 
τάσεων και κριτήρια για τον καθορισμό σημείων εκκίνησης για την αναστροφή των τάσεων. 

Η παρούσα οδηγία συμπληρώνει επίσης τις διατάξεις για την πρόληψη ή τον περιορισμό της εισαγωγής 
ρύπων σε υπόγεια ύδατα που περιέχονται ήδη στην οδηγία 2000/60/ΕΚ και αποσκοπεί να προλάβει την 
υποβάθμιση της κατάστασης όλων των συστημάτων υπογείων υδάτων. 

Με βάση την Οδηγία 2006/118/ΕΚ δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ 39626/2208/Ε130/2009 για τον καθορισμό 
μέτρων για την προστασία των υπόγειων νερών από την ρύπανση και την υποβάθμιση (ΦΕΚ Β' 2075). 

Οι προβλέψεις της Οδηγίας 2006/118/ΕΚ ενσωματώνονται πλήρως στην διαδικασία εφαρμογής της 
Οδηγίας 2000/60/ΕΚ καθώς και στο Σχέδιο Διαχείρισης των Υδάτων του υδατικού διαμερίσματος. 

' Υδατα Κολύιιβησης (Οδηγίες 76/160/ΕΟΚ, 2006/7/ΕΙΟ 

Με στόχο την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας των λουσμένων η Οδηγία 
76/160/ΕΟΚ θέτει ποιοτικά όρια υπό την μορφή υποχρεωτικών τιμών για συγκεκριμένους 
μικροβιολογικούς δείκτες. Η Οδηγία αυτή αντικαταστάθηκε από την Οδηγία 2006/7/ΕΚ με βασικές 
τροποποιήσεις, σε σχέση με την προγενέστερη Οδηγία, που σχετίζονται με την υιοθέτηση νέων 
μικροβιολογικών δεικτών για την παρακολούθηση των υδάτων κολύμβησης, και με την ενσωμάτωση μιας 
ολιστικής προσέγγισης στη διαχείριση των υδάτων κολύμβησης, όπως αυτή απορρέει από την υποχρέωση 
σύνταξης ταυτοτήτων των ακτών κολύμβησης. Συγκεκριμένα το Μητρώο Ταυτοτήτων των ακτών 
κολύμβησης έχει ως στόχο την περιγραφή και παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών των ακτών, την 
αναγνώριση των πηγών ρύπανσης που ενδέχεται να επηρεάσουν την ποιότητα των νερών κολύμβησης και 
την αξιολόγηση του μεγέθους των επιπτώσεων. 





ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


31805 


Η Οδηγία ενσωματώθηκε στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο με την Κ.Υ.Α 46399/1352/1986, 
8600/416/Ε103/2009. 

Οι προβλέψεις της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ ενσωματώνονται πλήρως στην διαδικασία εφαρμογής της Οδηγίας 
2000/60/ΕΚ καθώς και στο Σχέδιο Διαχείρισης των Υδάτων του υδατικού διαμερίσματος. Ως 
προγραμματιζόμενες δράσεις στο πλαίσιο του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων για την εφαρμογή των 
προβλέψεων της Οδηγίας αναφέρονται οι ακόλουθες: 

• Συνέχιση παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης σύμφωνα με την Οδηγία 
2006/7/ΕΚ. Κατάρτιση και επικαιροποίηση του Μητρώου Ακτών Κολύμησης. Οι σχετικοί πόροι 
μέχρι το 2015 περιλαμβάνονται στο ΕΠΠΕΡΑΑ. Ως φορέας υλοποίησης της δράσης αναφέρεται η 
ΕΓΥ και οι Διευθύνσεις Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

Περιοχές Ν3ΐυτ3 2000 (Οδηγίες 92/43/ΕΟΚ -2009/47/ΕΚ) 

Με στόχο την προστασία της βιοποικιλότητας μέσω της διατήρησης των φυσικών οικοτόπων και της 
άγριας χλωρίδας και πανίδας, καθώς και τη διατήρηση όλων των ειδών πτηνών που ζουν εκ φύσεως σε 
άγρια κατάσταση, έχει σχεδιαστεί με βάση τις Οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 79/409/ΕΟΚ (όπως αυτή 
κωδικοποιήθηκε με την Οδηγία 2009/147/ΕΚ) ένα Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο, επονομαζόμενο «Ν3ίυΓ3 
2000». Με την διαχείριση των υδάτων επιβάλλεται να προστατεύονται οι περιοχές που περιλαμβάνονται 
στο δίκτυο «Ν3ΐυΓ3 2000» και εξαρτώνται άμεσα από το νερό (άρθρο 6 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ για τα 
νερά). 

Το εθνικό θεσμικό πλαίσιο ενσωμάτωσης των Οδηγιών 92/43/ΕΟΚ -2009/47/ΕΚ (79/409/ΕΚ) 
περιλαμβάνει τις Κ.Υ.Α. 414985/1985 (ΦΕΚ 757/Β), 366599/1996 (ΦΕΚ 1188/Β), 294283/1998 (ΦΕΚ 68/Β), 
33318/3028/11-12-98 (ΦΕΚ 1289/Β), 14849/853/Ε103/4-4-2008 (ΦΕΚ 645/Β), 37338/1807/Ε.103 (ΦΕΚ 
1495/Β). 

Οι προβλέψεις των Οδηγιών 92/43/ΕΟΚ - 2009/47/ΕΚ ενσωματώνονται πλήρως στην διαδικασία 
εφαρμογής της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ καθώς και στο Σχέδιο Διαχείρισης των Υδάτων του υδατικού 
διαμερίσματος. Ως προγραμματιζόμενες δράσεις στο πλαίσιο του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων για την 
εφαρμογή των προβλέψεων των Οδηγιών αναφέρονται οι ακόλουθες: 

• Προώθηση-ολοκλήρωση της διαδικασίας θέσπισης Σχεδίων Διαχείρισης προστατευόμενων 
περιοχών ειδών και οικοτόπων με ειδική αναφορά σε θέματα διαχείρισης νερών, παρακολούθηση 
και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των προστατευτέων αντικειμένων (οικοτόπων-ειδών) 
στις περιοχές του δικτύου Ν3ΐυτ3, συσχέτιση των αποτελεσμάτων με τα αποτελέσματα της 
ταξινόμησης και τις πιέσεις των ΥΣ και πρόβλεψη τυχόν νέων μέτρων συνδυαστικού χαρακτήρα 
στις επόμενες διαχειριστικές περιόδους. 

• Παρακολούθηση/αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των εξαρτώμενων από το νερό 
οικοτόπων και ειδών στις περιοχές του δικτύου ΝβΙογβ 2000. 

Πόσιμο Νερό (Οδηγίες 80/778/ΕΟΚ, 98/83/ΕΚ) 

Η Οδηγία 80/778/ΕΟΚ καθόριζε τις απαιτήσεις στις οποίες πρέπει να ανταποκρίνεται η ποιότητα του 
πόσιμου νερού και αναθεωρήθηκε με την Οδηγία 98/83/ΕΚ, η οποία αποσκοπεί στην προστασία της 
υγείας του κοινού με την καθιέρωση κριτηρίων υγιεινής και καθαριότητας στα οποία πρέπει να 
ανταποκρίνεται το πόσιμο νερό στην Κοινότητα ανεξάρτητα από την προέλευσή του (εξαιρουμένων των 
φυσικών μεταλλικών νερών και των θεραπευτικών νερών). 

Η Οδηγία ενσωματώθηκε στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο με την Κ.Υ.Α. Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/Β/2001) η 
οποία τροποποιήθηκε με την υγειονομική διάταξη ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ 38295/2007 (ΦΕΚ 630/Β). 
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Οι προβλέψεις των Οδηγιών 80/778/ΕΟΚ - 98/83/ΕΚ, ενσωματώνονται πλήρως στην διαδικασία 
εφαρμογής των Οδηγιών 2000/60/ΕΚ καθώς και στο Σχέδιο Διαχείρισης των Υδάτων του υδατικού 
διαμερίσματος. 

Μεγάλα Ατυχήματα (5θνθ;ο) (Οδηγία 96/82/ΕΙΟ 

Με την Οδηγία 82/501/ΕΚ (5θνθϊο) καθορίστηκαν μέτρα και περιορισμοί για την αντιμετώπιση των 
κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης (πυρκαγιές, εκρήξεις, διαρροές τοξικών και επικινδύνων 
αερίων σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις). Η Οδηγία 2003/105/ΕΚ (5θνθ$ο II), με την οποία 
αναθεωρήθηκε/τροποποιήθηκε η προηγούμενη Οδηγία, αποσκοπεί στην πρόληψη των μεγάλων 
ατυχημάτων και τον περιορισμό των συνεπειών τους στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Εφαρμόζεται σε 
εγκαταστάσεις όπου υπάρχουν επικίνδυνες ουσίες σε τέτοιες ποσότητες που ξεπερνούν ορισμένα κρίσιμα 
όρια. Επομένως με την Οδηγία αυτή εξετάζονται πέραν των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, χώροι όπου 
κατά οιανδήποτε έννοια υπάρχουν επικίνδυνες ουσίες (εφόσον ξεπερνούν ορισμένη κρίσιμη ποσότητα). 

Το εθνικό θεσμικό πλαίσιο ενσωμάτωσης των Οδηγιών περιλαμβάνει τις Κ.Υ.Α. 5697/590/2000 (ΦΕΚ 405 
Β/29-3-2000) και 12044/613/2007 (ΦΕΚ 376 Β/19-3-2007). 

Οι προβλέψεις της Οδηγίας Οδηγία 96/82/ΕΚ ενσωματώνονται πλήρως στην διαδικασία εφαρμογής της 
Οδηγίας 2000/60/ΕΚ καθώς και στο Σχέδιο Διαχείρισης των Υδάτων του υδατικού διαμερίσματος. Ως 
προγραμματιζόμενες δράσεις στο πλαίσιο του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων για την εφαρμογή των 
προβλέψεων της Οδηγίας αναφέρονται οι ακόλουθες: 

• Ενδυνάμωση του μηχανισμού επιθεώρησης των εγκαταστάσεων 5θνθίο από τις αρμόδιες αρχές. 

• Επικαιροποίηση των σχετικών εκθέσεων και εσωτερικών σχεδίων των εγκαταστάσεων 5θνθϊο. 

• Ολοκλήρωση των εξωτερικών σχεδίων έκτακτης ανάγκης και διενέργεια δοκιμών των 
υφιστάμενων σχεδίων έκτακτης ανάγκης. 

Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από Έργα/ Δραστηριότητες (Οδηγίες 85/337/ΕΟΚ, 97/11/ΕΚ) 

Η Οδηγία 85/337/ΕΟΚ αποβλέπει στην προστασία του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής, 
εξασφαλίζοντας εκ παραλλήλου τη σύγκλιση των εθνικών νομοθεσιών των Κρατών Μελών της Ένωσης 
όσον αφορά στην εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στα δημόσια και ιδιωτικά έργα. Η Οδηγία 
αυτή έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα με τις Οδηγίες 97/11/ΕΚ, 2003/35/ΕΚ και 2009/31/ΕΚ. 

Το θεσμικό πλαίσιο ενσωμάτωσης των Οδηγιών 85/337/ΕΟΚ και 97/11/ΕΚ περιλαμβάνει Ν. 4014/2011 
(ΦΕΚ209/Α) καθώς και την Υ. Α. 19582012 (ΦΕΚ21/Β). 

Οι προβλέψεις των Οδηγιών 85/337/ΕΟΚ - 97/11/ΕΚ, ενσωματώνονται πλήρως στην διαδικασία 
εφαρμογής της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ καθώς και στο Σχέδιο Διαχείρισης των Υδάτων του υδατικού 
διαμερίσματος. Ως προγραμματιζόμενες δράσεις στο πλαίσιο του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων για την 
εφαρμογή των Οδηγιών αναφέρονται οι ακόλουθες: 

• Στην Υπ. Απόφαση που προβλέπει το άρθρο 11 του Ν. 4014/2011 (περιεχόμενα φακέλου της ΜΠΕ 
ανά υποκατηγορία έργου ή δραστηριότητας), να περιλαμβάνονται: Εκπομπές ρύπων ανά 
κατηγορία. Υπολογισμός των επιπτώσεων λόγω ρύπανσης στα Υ.Σ. που έχουν ορισθεί στα Σχέδια 
Διαχείρισης και σύγκριση των συγκεντρώσεων αυτών με τα ΠΠΠ, Υποχρέωση κατάρτισης 
προγράμματος παρακολούθησης και σύνταξης ετήσιων εκθέσεων παρακολούθησης, Συστηματική 
υποβολή των αποτελεσμάτων των ετήσιων εκθέσεων στις οικείες Δ.Υ. 
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Ιλύς σταθμών καθαρισμού (Οδηγία 86/278/ΕΟΚ) 

Στόχος της Οδηγίας είναι η κανονιστική ρύθμιση της χρήσης της ιλύος καθαρισμού λυμάτων στη νεωργία 
ώστε να αποφεύγονται τυχόν επιβλαβείς επιπτώσεις στο έδαφος, τη βλάστηση, τα ζώα και τον άνθρωπο, 
ενθαρρύνοντας παράλληλα την ορθή χρήση της. 

Η ενσωμάτωση της Οδηγίας πραγματοποιήθηκε το 1991 με την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 
80568/4225/91 (ΦΕΚ 641/Β/7-08-1991). 

Οι προβλέψεις της Οδηγίας Οδηγία 86/278/ΕΟΚ ενσωματώνονται πλήρως στην διαδικασία εφαρμογής της 
Οδηγίας 2000/60/ΕΚ καθώς και στο Σχέδιο Διαχείρισης των Υδάτων του υδατικού διαμερίσματος. Ως 
προγραμματιζόμενες δράσεις στο πλαίσιο του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων για την εφαρμογή των 
προβλέψεων της Οδηγίας αναφέρονται οι ακόλουθες: 

• Προώθηση και υλοποίηση έργων διαχείρισης και ασφαλούς διάθεσης ιλύος. 

• Κατάρτιση Κ.Υ.Α. σχετικά με μέτρα, όρους και διαδικασίες για τη χρησιμοποίηση της ιλύος που 
προέρχεται από επεξεργασία οικιακών και αστικών λυμάτων καθώς και ορισμένων υγρών 
αποβλήτων, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 86/278/ΕΟΚ και σε αντικατάσταση 
της Κ.Υ.Α. 80568/4225/1991 και προώθηση δράσεων σχετικών με την ασφαλή διάθεση της 
επεξεργασμένης ιλύος. 

Επεξερνασία Αστικών Λυμάτων (Οδηνία 91/271/ΕΟΚ) 

Στόχος της Οδηγίας είναι η προστασία του περιβάλλοντος από τις αρνητικές επιπτώσεις που προκαλεί η 
διάθεση ανεπεξέργαστων ή ανεπαρκώς επεξεργασμένων αστικών λυμάτων και των παραπροϊόντων τους 
(ιλύς), ορίζοντας την ελάχιστη αναγκαία τεχνική υποδομή (δίκτυα αποχέτευσης και Εγκαταστάσεις 
Επεξεργασίας Λυμάτων) που πρέπει να διαθέτουν οι οικισμοί ανάλογα με τον ισοδύναμο πληθυσμό τους 
και τον αποδέκτη των επεξεργασμένων λυμάτων. 

Η ενσωμάτωση της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ πραγματοποιήθηκε με τις Κ.Υ.Α. 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192/Β) και 
19661/1982/99 (ΦΕΚ 1811/Β). 

Οι προβλέψεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ ενσωματώνονται πλήρως στην διαδικασία εφαρμογής της 
Οδηγίας 2000/60/ΕΚ καθώς και στο Σχέδιο Διαχείρισης των Υδάτων του υδατικού διαμερίσματος. Ως 
προγραμματιζόμενες δράσεις στο πλαίσιο του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων για την εφαρμογή των 
προβλέψεων της Οδηγίας αναφέρονται οι ακόλουθες: 

• Ολοκλήρωση των αναγκαίων έργων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και αποχετευτικών δικτύων 
για την πλήρη συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα στην Οδηγία 91/271/ΕΟΚ. 

• Συμπλήρωση του καταλόγου των ευαίσθητων περιοχών με τον Πηνειό Θεσσαλίας και τους 
κύριους παραποτάμους του, τον Όρμο Βόλου και τον Παγασητικό κόλπο. 

• Στο πλαίσιο αντιμετώπισης των υφιστάμενων πιέσεων θα πρέπει να υλοποιηθεί το πρόγραμμα 
μέτρων που έχει προταθεί για την περιοχή στο πλαίσιο του Σχεδίου Διαχείρισης της Θεσσαλίας. 
Μεταξύ των μέτρων αυτών και εφόσον τα προτεινόμενα υδάτινα σώματα ενταχθούν στον 
κατάλογο των ευαίσθητων αποδεκτών και σε συμφωνία με τις διατάξεις της ΚΥΑ 5673/400/1997 
περιλαμβάνονται και αναβαθμίσεις ορισμένων από τις υφιστάμενες ΕΕΛ που έχουν ως αποδέκτη 
τα συγκεκριμένα υδάτινα σώματα, που παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα. Ο χρονικός 
ορίζοντας υλοποίησης των έργων προσδιορίζεται σε 7 έτη από την επίσημη αναγνώριση των 
προτεινόμενων ευαίσθητων περιοχών με ΦΕΚ και στην ουσία σχετίζεται με την απομάκρυνση του 
φωσφόρου μέσω βιολογικής και χημικής επεξεργασίας. 
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Α/Α 

Περιγραφή 

Εκτιμώμενος χρονικός ορίζοντας υλοποίησης με 
βάση τις απαιτήσεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ 

1 

Αναβάθμιση ΕΕΛ Λάρισας με βιολογική και χημική 
απομάκρυνση φωσφόρου 


2 

Αναβάθμιση ΕΕΛΤυρνάβου με βιολογική και χημική 
απομάκρυνση φωσφόρου 

7 έτη από την επίσημη αναγνώριση των 

3 

Αναβάθμιση ΕΕΛ Φαρσάλων με βιολογική και χημική 
απομάκρυνση φωσφόρου 

προτεινόμενων ευαίσθητων περιοχών με ΦΕΚ 

4 

Αναβάθμιση ΕΕΛ Γιαννούλης με βιολογική και χημική 
απομάκρυνση φωσφόρου 



• Επιπλέον σε προτεραιότητα είναι και η καταγραφή και δρομολόγηση των έργων επεξεργασίας των 
οικισμών <2000 ΜIΠ με αποχετευτικό δίκτυο χωρίς ΕΕΛ που βρίσκονται εντός των νέων 
ευαίσθητων περιοχών. Ενδεικτικά άλλα όχι περιοριστικά είναι οι οικισμοί Αρτεσιανό του Δ. 
Καρδίτσας και Μικρό Βουνό του Δ. Κιλελέρ, καθώς και οι οικισμοί Πυργετός, Ραφάνη και 
Αμπελάκια του Δ. Τεμπών. 

Προϊόντα Φυτοπροστασίας (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 - Οδηγία 91/414/ΕΟΚ) 

Σκοπός είναι η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας ανθρώπων και ζώων, η προστασία 
του περιβάλλοντος, καθώς και η βελτίωση της εσωτερικής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της 
εναρμόνισης των κανόνων, σχετικών με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων και 
παράλληλα τη βελτίωση της γεωργικής παραγωγής. Η Οδηγία 91/44/ΕΟΚ θεσπίζει τους κανόνες που 
διέπουν τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και τις δραστικές ουσίες που περιέχονται στα προϊόντα αυτά. Ο 
Κανονισμός, ο οποίος αντικατέστησε την Οδηγία και τροποποιείται κάθε φορά που προστίθεται νέα 
δραστική ουσία, θεσπίζει κανόνες για την αδειοδότηση φυτοπροστατευτικών προϊόντων υπό εμπορική 
μορφή, καθώς και για τη διάθεσή τους στην αγορά, τη χρήση και τον έλεγχό τους μέσα στην Κοινότητα. 
Ορίζει επίσης κανόνες για την έγκριση των δραστικών ουσιών, αντιφυτοτοξικών και συνεργιστικών, που 
περιέχουν τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Η Οδηγία 2009/128/ΕΚ αφορά τον καθορισμό πλαισίου 
κοινοτικής δράσης προς επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων 

Οι πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 ενσωματώνονται στο Νόμο 4036/27.1.2012. 

Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 και η Οδηγία 91/414/ΕΟΚ ενσωματώνονται πλήρως στην διαδικασία 
εφαρμογής της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ καθώς και στο Σχέδιο Διαχείρισης των Υδάτων του υδατικού 
διαμερίσματος. 

Προστασία από Νιτρορρύπανση (Οδηγία 91/676/ΕΟΚ) 

Επειδή ως κύρια αιτία της ρύπανσης των υδάτων από νιτρικά θεωρούνται οι γεωργοκτηνοτροφικές 
δραστηριότητες. Η Οδηγία αποσκοπεί στη μείωση της ρύπανσης των υδάτων που προκαλείται έμμεσα ή 
άμεσα από νιτρικά ιόντα γεωργικής προέλευσης και στην πρόληψη της περαιτέρω ρύπανσης αυτού του 
είδους. Ο εντοπισμός των περιοχών ξηράς στις οποίες απορρέουν ύδατα που υφίστανται ρύπανση από 
αζωτούχες ενώσεις -ευπρόσβλητες ζώνες- είναι το απαραίτητο πρώτο στάδιο, το οποίο ακολουθείται από 
την κατάρτιση και εφαρμογή κατάλληλων προγραμμάτων δράσης με στόχο τη μείωση της ρύπανσης, τα 
οποία περιλαμβάνουν τους κώδικες γεωργικής πρακτικής και επιπλέον καθορίζουν κανόνες σχετικούς με 
τον περιορισμό της εφαρμοζόμενης ποσότητας λιπάσματος βάσει εδαφολογικών, κλιματικών, 
βροχομετρικών, αρδευτικών συνθηκών, τη χρήση του εδάφους και των γεωργικών πρακτικών, καθώς και 
βάσει της ισορροπίας μεταξύ των προβλεπόμενων αναγκών των καλλιεργειών σε άζωτο και της ποσότητας 
αζώτου που διατίθενται για τις καλλιέργειες από το έδαφος και από τη λίπανση. 

Η Οδηγία ενσωματώθηκε στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο με την Κ.Υ.Α. 16190/1335/1997 (ΦΕΚ 519/Β). Ο 
καθορισμός ευπρόσβλητων ζωνών έγινε διαδοχικά με την απόφαση 19652/1906/1999 (ΦΕΚ Β' 1575/5-8- 
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1999), την ΚΥΑ 24838/1400/Ε103/2008 (Β 1132), την ΚΥΑ 20419/2522/18-9-2001 (ΦΕΚ 1212 Β/14-9-2001) 
και τέλος την ΚΥΑ 106253/08.11.10 (ΦΕΚ 1843 Β). 

Οι προβλέψεις της Οδηγίας 91/676/ΕΟΚ ενσωματώνονται πλήρως στην διαδικασία εφαρμογής της 
Οδηγίας 2000/60/ΕΚ καθώς και στο Σχέδιο Διαχείρισης των Υδάτων του υδατικού διαμερίσματος. Ως 
προγραμματιζόμενες δράσεις στο πλαίσιο του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων για την εφαρμογή των 
προβλέψεων της Οδηγίας αναφέρονται οι ακόλουθες: 

• Προσθήκη στην ευπρόσβλητη ζώνη του Πηνειού της περιοχής Αλμυρού - Σούρπης. 

Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει το νότιο τμήμα της λεκάνης της Σούρπης, με αποτέλεσμα η 
ευπρόσβλητη ζώνη του Πηνειού να διευρύνεται. Το νέο όριο της περιοχής λαμβάνει υπόψη τα 
υδρολιθολογικά - γεωλογικά στοιχεία, τις καλλιέργειες από το Οοππθ, την ανάντη λεκάνη 
απορροής που αναπτύσσεται σε υλικά του φλύσχη μικρής διαπερατότητας στο νότιο τμήμα και 
μια ζώνη με ποιμνιοστάσια στο ΒΑ τμήμα στις παρυφές του ορεινού όγκου. 

Πρόληψη - Έλεγχος ρύπανσης (Οδηγίες 96/61/ΕΚ, 2008/1/ΕΚ, 2010/75/ΕΕ) 

Σκοπός των Οδηγιών είναι η ολοκληρωμένη προσέγγιση του ελέγχου της ρύπανσης που προκαλούν 
ορισμένες ρυπογόνες δραστηριότητες, με έμφαση στην πρόληψη της ρύπανσης στην πηγή δημιουργίας 
των ρύπων, ώστε να αποφεύγονται οι εκπομπές στην ατμόσφαιρα και οι απορρίψεις στα νερά και το 
έδαφος ή, όταν αυτό δεν είναι εφικτό, να ελαχιστοπούνται προκειμένου να επιτυγχάνεται υψηλό επίπεδο 
προστασίας του περιβάλλοντος στο σύνολό του (ΙΡΡ0). 

Στο ισχύον εθνικό θεσμικό πλαίσιο που ενσωματώνει τις πρόνειες των παραπάνω Οδηγιών 
περιλαμβάνονται ο Νόμος 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/25-4-2002), ο Νόμος 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α/21-09-2011) 
και η ΚΥΑ 1958/ 2002 (ΦΕΚ 21 Β/13-01-2012). 

Οι προβλέψεις των Οδηγιών 96/61/ΕΚ, 2008/1/ΕΚ, 2010/75/ΕΕ ενσωματώνονται πλήρως στην διαδικασία 
εφαρμογής της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ καθώς και στο Σχέδιο Διαχείρισης των Υδάτων του υδατικού 
διαμερίσματος. 


II. Άλλες Κατηγορίες Βασικών Μέτρων: 

Οι κατηγορίες αυτές βασικών μέτρων σχετίζονται με τις βασικές αρχές της Κοινοτικής και Εθνικής 
νομοθεσίας για τη διαχείριση των νερών. Τα βασικά μέτρα της Ομάδας αυτής σχετίζονται με την οριζόντια 
εφαρμογή δράσεων σε ομάδες, συνήθως, υδάτινων σωμάτων με σκοπό την επίτευξη ή την διατήρηση της 
καλής κατάστασης σε αυτά. Τα μέτρα της Ομάδας αυτής διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 

1. Μέτρα για εφαρμογή αρχής ανάκτησης κόστους 

2. Μέτρα για προώθηση αποδοτικής και αειφόρου χρήσης νερού 

3. Μέτρα για Άρθρο 7 της Οδηγίας (πόσιμο νερό) 

4. Μέτρα ελέγχου απόληψης επιφανειακού και υπόγειου νερού 

5. Μέτρα για έλεγχο τεχνητού εμπλουτισμού υπόγειων Υ.Σ. 

6. Μέτρα για σημειακές πηγές απορρίψεων 

7. Μέτρα για διάχυτες πηγές απορρίψεων 

8. Μέτρα για αντιμετώπιση αρνητικών επιπτώσεων στην κατάσταση του ύδατος 

9. Μέτρα για αποτροπή της απόρριψης ρύπων απευθείας στα υπόγεια Υ.Σ. 
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10. Ειδικά μέτρα για ουσίες προτεραιότητας και άλλες ουσίες 

11. Μέτρα για ρύπανση από ατυχήματα/ακραία φυσικά φαινόμενα 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται συγκεντρωτικός πίνακας με τα προτεινόμενα βασικά της Ομάδας αυτής 
μέτρα του προγράμματος μέτρων του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας και τις αντίστοιχες κατηγορίες 
μέτρων (Πίνακας 12.2-1). 



Πίνακας 12.2-1: Συνκεντρωτικός πίνακας Βασικών Μέτρων 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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12.3 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 


Σύμφωνα με την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά, «Συμπληρωματικά» μέτρα είναι τα μέτρα που καταρτίζονται 
και τίθενται σε εφαρμονή επιπλέον των βασικών μέτρων, με σκοπό την επίτευξη των στόχων που 
καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 4 της ΟΠΥ. 

Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν περαιτέρω συμπληρωματικά μέτρα με σκοπό την πρόσθετη 
προστασία ή βελτίωση των υδάτων που καλύπτονται από την Οδηγία μεταξύ άλλων κατ' εφαρμογή των 
οικείων διεθνών συμφωνιών περί των οποίων το άρθρο 1. 

Στο μέρος Β του παραρτήματος VI της Οδηγίας παρατίθεται ο ακόλουθος μη εξαντλητικός κατάλογος 
κατηγοριών συμπληρωματικών μέτρων που τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να θεσπίσουν, για κάθε 
περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού, ως τμήμα του προγράμματος μέτρων: 

ί. νομοθετικά μέσα, 

μ. διοικητικά μέσα, 

μι. οικονομικά ή φορολογικά μέσα, 

ίν. περιβαλλοντικές συμφωνίες μετά από διαπραγμάτευση, 

ν. έλεγχοι εκπομπής, 

νί. κώδικες ορθών πρακτικών, 

νϋ. ανασύσταση και αποκατάσταση περιοχών υγροτόπων, 
νίϋ. έλεγχοι άντλησης, 

ίχ. μέτρα διαχείρισης της ζήτησης, μεταξύ άλλων προώθηση της προσαρμοσμένης γεωργικής 
παραγωγής, όπως π.χ. καλλιεργειών χαμηλών απαιτήσεων σε ύδωρ σε περιοχές που 
υποφέρουν από ανομβρία, 

χ. μέτρα αποτελεσματικότητας και επαναχρησιμοποίησης, μεταξύ άλλων προώθηση 
τεχνολογιών αποτελεσματικής χρήσης ύδατος στη βιομηχανία και αρδευτικές τεχνικές 
εξοικονόμησης ύδατος, 

χί. έργα δομικών κατασκευών, 

χίί. εγκαταστάσεις αφαλάτωσης, 

χίϋ. έργα αποκατάστασης, 

χίν. τεχνητή επαναπλήρωση υδροφόρων στρωμάτων, 

χν. εκπαιδευτικά έργα, 

χνί. έργα έρευνας, ανάπτυξης και επίδειξης, 

χνίί. λοιπά σχετικά μέτρα. 

Τα προτεινόμενα συμπληρωματικά μέτρα παρουσιάζονται αναλυτικά στο Μέρος Α «Προγράμματα 
βασικών και συμπληρωματικών μέτρων για την Προστασία και Αποκατάσταση των Υδατικών Συστημάτων» 
του Παραρτήματος 5 «Προγράμματα Μέτρων» του παρόντος, όπου για κάθε προτεινόμενο 
συμπληρωματικό μέτρο έχει συνταχθεί σχετικό φύλλο παρουσίασης («μετρόφυλλο»), στο οποίο 
παρουσιάζονται οι ακόλουθες πληροφορίες: 


Κωδικός μέτρου 
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- Κατηνορία μέτρου 

- Ονομασία 

- Περιγραφή 

- Ζήτημα προς αντιμετώπιση 

- Προσδοκώμενο όφελος, εκτίμηση επίδρασης και γεωγραφική κλίμακα μέτρου 

- Χρονικό πλαίσιο υλοποίησης και αποτελεσματικότητας μέτρου 

- Κόστος (κόστος επένδυσης και ετήσιο κόστος εφαρμογής μέτρου) 

- Φορέας υλοποίησης 

- ΥΣ στα οποία αφορά η εφαρμογή του μέτρου 

- Σχόλια 

Στο πρόγραμμα συμπληρωματικών μέτρων του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας περιλαμβάνονται 41 
συμπληρωματικά μέτρα. Σε αυτά περιλαμβάνονται και τα πρόσθετα συμπληρωματικά μέτρα επίτευξης 
των στόχων της οδηγίας στα υπόγεια και επιφανειακά νερά της λεκάνης του Πηνειού (μέτρα με κωδικούς 
\Λ/ϋ045400 και \Λ/ϋ045410), τα οποία παρουσιάζονται πιο αναλυτικά στην ενότητα που ακολουθεί (12.4). 
Από τα 41 συμπληρωματικά μέτρα, τα 12 είναι οριζόντια μέτρα και τα 29 ειδικά που αφορούν σε 
συγκεκριμένα υδάτινα σώματα (Πίνακας 12.3-1). 


Πίνακας 12.3-1: Κατανομή προτεινόμενων συμπληρωματικών ιιέτρων ανάλονα ιιε τον αριθμό των επιφανειακών 

υδάτινων σωμάτων και υπόνειων υδατικών συστημάτων στα οποία αφορούν 


Αριθμός ΥΣ στα οποία 
αφορούν τα μέτρα 

Αριθμός μέτρων που αφορούν ΥΣ σε 
κατάσταση κατώτερη της καλής 

Αριθμός μέτρων που αφορούν ΥΣ σε κατάσταση 
κατώτερη της καλής ή και ΥΣ για διατήρηση καλής 
κατάστασης 

0 

9 

0 

1 

13 

10 

"1-5 

5 

14 

"5-10 

2 

4 

Σύνολο ΥΣ 

12 

13 

Σύνολο μέτρων 

32 

41 


Τα προτεινόμενα μέτρα έχουν κυρίως τοπική γεωγραφική κλίμακα εφαρμογής. 
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Σχήιια 12.3-1: Αριθμός προτεινόιιενων συμπληρωματικών μέτρων ανάλονα ιιε τη νεωνοαφική κλίμακα 

εφαρυονής τους 


5 


0 Τοπική 


11 


ϋ) Ενδιάμεση (ΛΑΠ ή 
Περιφερειακή) 

□ Υδατικό διαμέρισμα 



Το συνολικό κόστος υλοποίησης των προτεινόμενων συμπληρωματικών μέτρων ανέρχεται σε 614,4 εκ. € 
σε σημερινές τιμές. Η κατανομή τους κατά επίπεδο κόστους υλοποίησης, τα διακρίνει (επόμενος πίνακας 
και διάχραμμα) σε: 

■ 15 μέτρα με μηδενικό κόστος, που είναι κυρίως διοικητικά η νομοθετικού χαρακτήρα μέτρα, 

■ 7 μέτρα χαμηλού κόστους, που δεν ξεπερνά το 1 εκ. € και 

■ 19 μέτρα αυξημένου κόστους, άνω του 1 εκ. €, που είναι κυρίως έρνα δομικών κατασκευών. 


Πίνακας 12.3-2: Κατανομή προτεινόιιενων συμπληρωματικών μέτρων κατά επίπεδο κόστους υλοποίησης 


Κόστος υλοποίησης χιλ € 

Αριθμός μέτρων 

Συνολικό κόστος € 

0 

15 

0 

0-1.000 

7 

1.440.000 

1.000-10.000 

5 

29.530.000 

10.000-20.000 

4 

48.100.000 

>20.000 

10 

535.352.000 

Σύνολο 

41 

614.422.000 
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Σνήιια 12.3-2: Αριθικκ προτεινόιιενων συμπληρωματικών μέτρων κατά επίπεδο κόστους υλοποίησης 


4 



15 


□ 0 


□ 0 - 1.000 


□ 1 . 000 - 10.000 


□ 10 . 000 - 20.000 


□ >20.000 


7 


Το ετήσιο λειτουργικό κόστος των προτεινόμενων μέτρων είναι κατά κανόνα μικρό, καθώς: 

• 33 από τα 41 συμπληρωματικά μέτρα έχουν μηδενικό ετήσιο λειτουργικό κόστος, είτε λόγω της 
φύσης τους (π.χ., θέσπιση κανονισμών), είτε επειδή εντάσσονται στη συνήθη λειτουργία 
υφιστάμενων υπηρεσιών με αρμοδιότητα τη διαχείριση των υδάτινων πόρων. 

• 7 από τα 41 συμπληρωματικά μέτρα έχουν ετήσιο λειτουργικό κόστος κάτω από € 100 χιλ., ενώ 

• 1 από τα 41 συμπληρωματικά μέτρα έχει ετήσιο λειτουργικό κόστος από € 100 - 250 χιλ. 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται συγκεντρωτικός πίνακας με όλα τα συμπληρωματικά μέτρα του 
προγράμματος μέτρων του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας και τις αντίστοιχες κατηγορίες μέτρων 
(Πίνακας 12.3-3). 








Πίνακας 12.3-3: Συνκεντρωτικός πίνακας Συμπληρωματικών Μέτρων 
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Κανονισμός/Οδηγία (Κανονιστική Απόφαση που 
εξαιρεί ουσία από το Παράρτημα 1 της Οδηγίας 
91/414/ΕΟΚ) 

79/117/ΕΟΚ (1991) 

Ο 

Ο 

ο 

1/1 

οο 

1212/2003 (Κθβ.2076/2002) | 

Σημειώνεται στην 304/2003 (00/234) 1 

79/117/ΕΟΚ (1988) 1 

775/2004(Κθ§. 2076/2002) | 

Σημειώνεται στην 304/2003 (00/817) | 

Σημειώνεται στην 304/2003 (96/586) 1 

Σημειώνεται στην 304/2003 (00/233) 1 

79/117/ΕΟΚ (1991) (00/816) | 

Σημειώνεται στην 304/2003 (00/725) | 

79/117/ΕΟΚ (1984) και 850/2004 | 

Σημειώνεται στην 304/2003 (01/245) | 

Απαγόρευση 

Απαγόρευση χρήσης 

Απαγόρευση χρήσης και απαγόρευση εξαγωγής 

Απαγόρευση χρήσης 

Απαγόρευση χρήσης 

Απαγόρευση χρήσης 

Απαγόρευση χρήσης ως φυτοφάρμακο 

Απαγόρευση χρήσης 

Απαγόρευση χρήσης 

Απαγόρευση χρήσης 

Απαγόρευση χρήσης 

Απαγόρευση χρήσης 

Απαγόρευση χρήσης και απαγόρευση εξαγωγής 

Απαγόρευση χρήσης 

Ουσία 

ΜθΙθϊο ΜγόΓθζϊοΙθ (συμπεριλαμβανομένων των αλάτων του, εκτός των αλάτων 
καλίου, νατρίου και χολίνης), τα άλατα καλίου, νατρίου και χολίνης του ΜθΙθιο 
Η γόΓθζϊόθ όταν αυτά περιέχουν πάνω από 1 γπ§/Ι<§ ίτθθΙιγόΓβζΐηθ εκφρασμένης ως 
ισοδύναμο οξέος 
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12.4 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ 
ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΣΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ ΤΗΣ 
ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΗΝΕΙΟΥ 


Στην παρούσα ενότητα γίνεται συνοπτική παρουσίαση των απαιτούμενων πρόσθετων συμπληρωματικών 
μέτρων νια την επίτευξη των στόχων της Οδηγίας στα επιφανειακά και υπόγεια νερά της λεκάνης Πηνειού. 
Αναλυτικά, η διερεύνηση αυτή παρουσιάζεται στο Παράρτημα 1 του Μέρους Α «Προγράμματα βασικών 
και συμπληρωματικών μέτρων για την Προστασία και Αποκατάσταση των Υδατικών Συστημάτων» του 
Παραρτήματος 5 «Προγράμματα Μέτρων» του παρόντος. 

Από την ανάλυση που έγινε στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας και κατάρτισης Σχεδίου Διαχείρισης των 
δύο Υδατικών Διαμερισμάτων, Δυτικής Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας, προέκυψαν ή επιβεβαιώθηκαν τα 
ακόλουθα συνοπτικά συμπεράσματα για τις δύο διαχειριστικές λεκάνες Αχελώου και Πηνειού: 

Α. Λεκάνη απορροής Αχελώου 

• Τα υπόγεια υδατικά συστήματα δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερεκμετάλλευσης, αφού δεν 
καταγράφεται άντληση μη ανανεώσιμων ποσοτήτων. 

• Τα επιφανειακά υδάτινα σώματα δεν αντιμετωπίζουν επίσης προβλήματα υπερβολικής 
εκμετάλλευσης, παρόλο που η άρδευση γίνεται κατά κύριο λόγο με επιφανειακά νερά. 

• Το ποτάμιο σύστημα του Αχελώου, ειδικά στο μέσο ρου, είναι ρυθμισμένο για λόγους παραγωγής 
υδροηλεκτρικής ενέργειας (Κρεμαστά, Καστράκι και Στράτος). 

• Το σύστημα ποτάμιων, μεταβατικών και παράκτιων υδάτινων σωμάτων στον κάτω ρου - εκβολές του 
Αχελώου, αποτελεί ευρεία περιοχή εξαιρετικά σημαντική οικολογικά (σύμπλεγμα Ν3ΐυΓ3, Κβγπϊβγ). 

• Το ίδιο σύστημα αποτελεί επίσης σημαντικό πλουτοπαραγωγικό πόρο, τόσο εκτατικής όσο και 
εντατικής ιχθυοκαλλιέργειας. 

Β. Λεκάνη Απορροής Πηνειού 

• Σημαντικός αριθμός εκ των υπογείων υδατικών συστημάτων βρίσκεται σε καθεστώς έντονης 
υπερεκμετάλλευσης που έχει συμβάλλει σε πολλές περιπτώσεις και στην ποιοτική υποβάθμισή τους. 

• Πολλά επιφανειακά υδάτινα σώματα βρίσκονται επίσης σε καθεστώς υπερβολικής εκμετάλλευσης. Η 
υπερεκμετάλλευση αυτή αφορά σε απολήψεις κατά την αρδευτική περίοδο, η οποία, σε μεγάλο 
βαθμό, συμπίπτει και με την περίοδο χαμηλών παροχών των ποταμών. Σαν αποτέλεσμα, 
παρατηρούνται εξαιρετικά χαμηλές έως σχεδόν μηδενικές, σε ορισμένες περιπτώσεις, θερινές 
παροχές σε ποτάμια σώματα. Στις χαμηλές αυτές παροχές συμβάλλει και η υπερεκμετάλλευση των 
υπογείων νερών, δεδομένου ότι οι θερινές παροχές στα ποτάμια σώματα της λεκάνης Πηνειού 
τροφοδοτούνται από εκφορτίσεις υπογείων σωμάτων. Εκτιμήθηκε ότι, ενώ η μέση θερινή απόληψη 
από όλα τα επιφανειακά σώματα της λεκάνης είναι της τάξης των 260 Ηιη 3 ανά έτος, θα έπρεπε, 
προκειμένου να μην εμποδίζεται η επίτευξη καλής οικολογικής κατάστασης από τα ποτάμια σώματα, 
να μην υπερβαίνει έναν όγκο της τάξης των 160 ήιη 3 ανά έτος. Δηλαδή, η συνολική θερινή 
υπεραπόληψη από τα επιφανειακά σώματα εκτιμήθηκε ότι είναι της τάξης των 100 Ηιη 3 ανά έτος. 

• Η μέση ετήσια ποσότητα υπερεκμετάλλευσης από τους υπόγειους υδροφορείς εκτιμήθηκε, σε ετήσια 
βάση, περίπου στα 120-150 Ηιη 3 .Η μείωση ,σήμερα ,των αντλήσεων κατά την ποσότητα αυτή των 120- 
150 Ηγπ 3 ανά έτος θα σταθεροποιήσει θεωρητικώς την υπόγεια στάθμη στα σημερινά επίπεδα. Για να 
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αρχίσουν να επανακάμπτουν σταδιακά οι υπόγειοι υδροφορείς απαιτείται περαιτέρω μείωση των 
αντλήσεων με συνολική μείωση περί τα 300 ήηι 3 ανά έτος. 

• Αθροιστικά, εκτιμάται ότι η ποσότητα υπογείων που έχουν αφαιρεθεί από τα μόνιμα υπόγεια υδατικά 
αποθέματα της λεκάνης του Πηνειού από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 έως σήμερα, με βάση τα 
υφιστάμενα δεδομένα μετρήσεων στάθμης, ανέρχεται τουλάχιστον σε 3.000 ήπι 3 . Εκτιμήθηκε, ότι, 
εφόσον διακοπεί η παραπάνω υπεράντληση των 300 εκατ. τη 3 ανά έτος, θα απαιτηθούν 50-60, 
περίπου, έτη για την σταδιακή αναπλήρωση των αποθεμάτων. 

Με βάση τα παραπάνω, για την επίτευξη του στόχου της Οδηγίας που αφορά στην καλή οικολογική 
κατάσταση στα επιφανειακά και καλή ποσοτική κατάσταση στα υπόγεια σώματα, είναι απαραίτητη μία 
μείωση απολήφεων από τα επιφανειακά σώματα κατά τους θερινούς μήνες της τάξης των 100 Ηπι 3 ανά 
έτος και μία μείωση των αντλήσεων από τα υπόγεια κατά 300 ήπι 3 ανά έτος. Οι ποσότητες αυτές 
συνυπολογίζονται με το έλλειμμα του υφιστάμενου ισοζυγίου προσφοράς - ζήτησης για την κάλυψη της 
αρδευτικής ζήτησης στη λεκάνη του Πηνειού το οποίο έχει εκτιμηθεί σε περίπου 65 ήπι 3 ανά έτος. 
Εκτιμήθηκε ότι, εάν δεν ληφθεί κανένα άλλο μέτρο ποσοτικής διαχείρισης στη λεκάνη του Πηνειού, 
προκύπτει μέσο ετήσιο έλλειμμα ίσο με περίπου 465 ήπι 3 . 

Σενάρια Γεωργίας 

Στο πλαίσιο, επίσης, των Κειμένων Τεκμηρίωσης βάσει των οποίων καταρτίζονται τα Σχέδια Διαχείρισης 
των ΥΔ της Δυτικής Στερεάς Ελλάδας και της Θεσσαλίας εκπονήθηκε ειδική μελέτη επί των πολιτικών 
γεωργικής ανάπτυξης τα επόμενα 20 χρόνια και στα δύο Υδατικά Διαμερίσματα. Η μελέτη αυτή με τίτλο 
«Εναλλακτικά Σενάρια προσέγγισης των εξελίξεων της Γεωργίας στα Υδατικά Διαμερίσματα (Υ.Δ.) 
Θεσσαλίας και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας» παρατίθεται στο Μέρος Α του Παραρτήματος 5 του παρόντος. 

Η ειδική αυτή μελέτη διαπίστωσε τάση αλλά και οφέλη από την ανάπτυξη της γεωργίας, σε άξονες που 
συνάδουν με τις κατευθύνσεις της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (2013-2020, όπως αυτές 
διαμορφώνονται). Αναπτύχθηκαν δύο βασικά σενάρια. Το πρώτο προβλέπει αναδιαρθρώσεις λόγω της 
Κ.Α.Π. και χαρακτηρίζεται ως ρεαλιστικό. Το δεύτερο, είναι ένα έντονα αναπτυξιακό σενάριο, στο οποίο 
συνδυάζονται αναδιαρθρώσεις καλλιεργειών με επέκταση των αρδευομένων εκτάσεων και στα δύο 
Υδατικά Διαμερίσματα και απαιτεί σημαντικές δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. Λαμβάνοντας υπόψη 
τις τρέχουσες συνθήκες το σενάριο εκτιμάται ως φιλόδοξο και δεν θεωρείται πιθανή η υλοποίησή του. 

Εκτιμήθηκε, ότι στη Δυτική Στερεά Ελλάδα υπάρχει επαρκής διαθεσιμότητα υδάτινων πόρων για τις 
ανάγκες τόσο του πρώτου σεναρίου όσο και για τις αναγκαίες πρόσθετες ποσότητες νερού για το δεύτερο 
σενάριο ανάπτυξης της γεωργίας. Οι ποσότητες αυτές είναι δυνατόν να διατεθούν χωρίς να προκαλούν 
προβλήματα στην κατάσταση των επιφανειακών και υπόγειων νερών υπό την προϋπόθεση εφαρμογής 
ορθών γεωργικών πρακτικών σε ότι αφορά τη λίπανση, τη φυτοπροστασία και τη διαχείριση αποβλήτων. 

Στη Θεσσαλία εκτιμάται ότι, υπό τις σημερινές συνθήκες διαθεσιμότητας πόρων, δεν είναι δυνατόν να 
διατεθούν οι αναγκαίες ποσότητες νερού ούτε για το πρώτο σενάριο και φυσικά ούτε για το δεύτερο 
σενάριο ανάπτυξης της γεωργίας χωρίς μεγέθη απολήψεων επιφανειακών και υπόγειων νερών, τα οποία 
οδηγούν στην επιδείνωση της κατάστασης των σωμάτων και στη μη επίτευξη των στόχων της Οδηγίας. 

Από τα σενάρια ποσοτικής διαχείρισης τα οποία εξετάσθηκαν για τη Θεσσαλία, προκρίθηκαν, τελικά, μόνο 
σενάρια τα οποία δεν προβλέπουν αύξηση των αρδευομένων εκτάσεων. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η 
επιλογή αυτή έρχεται σε αντίθεση με τα συμπεράσματα της ειδικής μελέτης για τη γεωργική πολιτική, 
όπου διαφαίνεται η τάση και προκύπτουν τα οφέλη από μία επιλογή περαιτέρω αύξησης των 
αρδευομένων εκτάσεων. Ωστόσο, κρίθηκε ότι πιο ασφαλή συμπεράσματα από τις πραγματικές τάσεις 
εξέλιξης της γεωργίας σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα εφαρμογής της νέας ΚΑΠ θα είναι δυνατόν να 
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εξαχθούν σε μελλοντικές επικαιροποιήσεις των Σχεδίων Διαχείρισης, όταν θα υπάρχει εμπειρία 
εφαρμογής της ΚΑΠ. 

Περιβαλλοντικές απαιτήσεις 

Η επίτευξη της αειφορικής εκμετάλλευσης των επιφανειακών και υπογείων σωμάτων επιβάλλει τον 
προσδιορισμό ανώτερων αποδεκτών τιμών σε περιβαλλοντικές απαιτήσεις από τα σώματα αυτά. 
Εξετάζονται κατ' αρχήν δύο επίπεδα περιβαλλοντικών απαιτήσεων για τα επιφανειακά και υπόγεια 
σώματα αντίστοιχα: 

Επιφανειακά Σώματα 

(α) Μέσες Περιβαλλοντικές Απαιτήσεις όπου το μέγιστο αποδεκτό ποσοστό απόληψης επιφανειακής ροής 
για την θερινή περίοδο είναι ίσο με το 50 % της διαθέσιμης ροής. 

(β) Υφηλές Περιβαλλοντικές Απαιτήσεις όπου το μέγιστο αποδεκτό ποσοστό απόληψης επιφανειακής 
ροής για την θερινή περίοδο είναι ίσο με το 30 % της διαθέσιμης ροής 

Υπόγεια Σώματα 

(α) Μέσες Περιβαλλοντικές Απαιτήσεις όπου οι αντλήσεις από ανανεώσιμα αποθέματα στη λεκάνη 
Πηνειού να μην υπερβαίνουν ποσότητα ίση με 300 ήιη 3 /έτος με στόχο την αργή σταδιακή επάνοδο του 
υδροφορέα. Η επάνοδος της στάθμης του υπόγειου υδροφορέα εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί σε 60 
περίπου χρόνια. 

(β) Υφηλές Περιβαλλοντικές Απαιτήσεις όπου οι αντλήσεις από ανανεώσιμα αποθέματα στη λεκάνη 
Πηνειού να μην υπερβαίνουν ποσότητα ίση με 200-250 Ηιη 3 /έτος με στόχο την σταδιακή επάνοδο του 
υδροφορέα. Η επάνοδος της στάθμης του υπόγειου υδροφορέα εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί σε 50 
περίπου χρόνια. 

Εναλλακτικά σενάρια αντιμετώπισης του ελλείμματος 

Λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα υφιστάμενα ισοζύγια προσφοράς-ζήτησης στις διαχειριστικές λεκάνες του 
Αχελώου και του Πηνειού όσο και τα σενάρια εξέλιξης της γεωργίας για τα αντίστοιχα Υδατικά 
Διαμερίσματα, η παρούσα έκθεση εξετάζει εναλλακτικές προσεγγίσεις στη διαχείριση των νερών 
προκειμένου να αντιμετωπιστεί το έλλειμμα στη διαχειριστική λεκάνη του Πηνειού και να επιτευχθούν οι 
στόχοι της Οδηγίας. Μία από τις εναλλακτικές αυτές προσεγγίσεις αποτελεί και η μεταφορά νερού από 
τον άνω ρου του π. Αχελώου. 

Οι βασικές παράμετροι που συμμετέχουν στη διαφοροποίηση των διαχειριστικών σεναρίων είναι οι 
ακόλουθες: 

• Μείωση της Αρδευτικής Κατανάλωσης ανά στρέμμα (κοινή για όλα τα σενάρια διαχείρισης νερού) 

• Υλοποίηση έργων ταμίευσης χειμερινών απορροών στη Θεσσαλία 

• Μεταφορά νερού από τον Αχελώο ή μείωση των αρδευομένων εκτάσεων 

Η αναδιάρθρωση των καλλιεργειών με βάση τις κατευθύνσεις της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και της 
εθνικής πολιτικής θεωρείται σταθερή εξωγενής παράμετρος. 

Η συγκριτική αξιολόγηση των δυνητικών διαχειριστικών σεναρίων κατέδειξε τρία διαχειριστικά σενάρια 
για περαιτέρω συγκριτική αξιολόγηση, προκειμένου να υλοποιηθούν στο άμεσο μέλλον και να καλύψουν 
τις μέσες περιβαλλοντικές απαιτήσεις των επιφανειακών και υπογείων σωμάτων στη λεκάνη του Πηνειού. 
Αυτά είναι: 

1) Σενάριο που βασίζεται (α) σε μειωμένη αρδευτική κατανάλωση ανά στρέμμα ίση περίπου με 450 
ΓΠ 3 /στρέμμα/έτος, (β) στην ολοκλήρωση και υλοποίηση της κατασκευής των δρομολογημένων έργων 
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ταμίευσης χειμερινών απορροών στη Θεσσαλία και (ν) στη μείωση των αρδευομένων εκτάσεων περίπου 
κατά περίπου 550.000 στρέμματα από τα σημερινά 2.500.000 στρέμματα, ώστε να επαρκεί η προσφορά 
νερού νια να καλύψει τις μέσες περιβαλλοντικές απαιτήσεις των σωμάτων. 

2) Σενάριο που βασίζεται (α) σε μειωμένη αρδευτική κατανάλωση ανά στρέμμα ίση περίπου με 450 
ιπ 3 /στρέμμα/έτος, (β) στην ολοκλήρωση και υλοποίηση της κατασκευής των δρομολογημένων αλλά και 
πρόσθετων έργων ταδμίευσης χειμερινών απορροών στη Θεσσαλία και (γ) στη μείωση των αρδευομένων 
εκτάσεων περίπου κατά περίπου 270.000 στρέμματα από τα σημερινά 2.500.000 στρέμματα, ώστε να 
επαρκεί η προσφορά νερού για να καλύψει τις μέσες περιβαλλοντικές απαιτήσεις των σωμάτων. 

3) Σενάριο που βασίζεται (α) σε μειωμένη αρδευτική κατανάλωση ανά στρέμμα ίση περίπου με 450 
ιτι 3 /στρέμμα/έτος, (β) στην ολοκλήρωση της κατασκευής των δρομολογημένων έργων ταμίευσης 
χειμερινών απορροών στη Θεσσαλία και (γ) στη μεταφορά νερού από τον Αχελώο ποσότητας ίσης με 250 
Κι γπ 3 ώστε να επαρκεί η προσφορά νερού στη λεκάνη του Πηνειού για να αρδεύσει επαρκώς τα σημερινά 
2.500.000 στρέμματα και ταυτόχρονα να καλύψει τις μέσες περιβαλλοντικές απαιτήσεις των σωμάτων. 

Μετά το πέρας της διαβούλευσης τόσο των Σχεδίων Διαχείρισης όσο και των Στρατηγικών Μελετών 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των ΥΔ Δ. Στερεός Ελλάδας και Θεσσαλίας και λαμβάνοντας υπόψη την 
Κοινή Υπουργική Απόφαση έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου 
Διαχείρισης του ΥΔ Θεσσαλίας, από τα παραπάνω εναλλακτικά σενάρια διαχείρισης του νερού με στόχο 
την επίτευξη των στόχων της Οδηγίας στα επιφανειακά και υπόγεια νερά της Λεκάνης Απορροής Ποταμού 
(ΛΑΠ) Πηνειού, επιλέγεται το σενάριο 3 δηλαδή το σενάριο που περιλαμβάνει μείωση της αρδευτικής 
κατανάλωσης ανά στρέμμα στην τιμή-στόχο 450 κυβικά μέτρα ανά έτος με διατήρηση των ίδιων 
αρδευομένων εκτάσεων στη ΛΑΠ Πηνειού όπως σήμερα, υλοποίηση των δρομολογημένων αλλά όχι και 
των πρόσθετων έργων ταμίευσης χειμερινών απορροών στη ΛΑΠ Πηνειού, και μεταφορά από τον ποταμό 
Αχελώο ποσότητας νερού ίσης με 250 εκατ. κυβικά μέτρα ανά έτος. Το εναλλακτικό πακέτο πρόσθετων 
μέτρων που συνοδεύει το επιλεγμένο σενάριο διαχείρισης νερού, συμπεριλαμβάνεται στα Προγράμματα 
Μέτρων της Θεσσαλίας και της Δ. Στερεός Ελλάδας. Ειδικότερα, το εναλλακτικό πακέτο πρόσθετων 
μέτρων συμπεριλαμβάνεται υπό τα συμπληρωματικά μέτρα με κωδικό \Λ/Θ085400 και \Λ/Θ085410 με 
τίτλους «Ολοκλήρωση Έργων Μεταφοράς Ποσότητας Νερού 250 εκατ. κυβ. μέτρα από τον Αχελώο στη 
ΛΑΠ Πηνειού» και «Κατασκευή σύγχρονων δικτύων άρδευσης για την αντικατάσταση γεωτρήσεων στη 
ΛΑΠ Πηνειού» αντίστοιχα που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Μέτρων του ΥΔ της Θεσσαλίας. 


Πίνακας 12.4-1: Πακέτο πρόσθετων Μέτρων Σεναρίου 3 που επιλέχθηκε - Σενάριο με μεταφορά νερού από 

Αχελώο. 


Α/Α 

Κατηγορία 

Μέτρου 

Ονομασία Μέτρου 

Περιγραφή Μέτρου 

1 

Έργα δομικών 
κατασκευών 

Ολοκλήρωση Έργων 
Μεταφοράς Ποσότητας 
Νερού 250 Ηγπ 3 από τον 
Αχελώο ςπη ΛΑΠ Πηνειού 

Τα έργα αυτά αφορούν στη σήραγγα μεταφοράς νερού 
Πετρωτού-Δρακότρυπας,, σε χαμηλό αναρυθμιστικό φράγμα 
Μουζακίου (λεκάνη του π. Παμίσου) 

2 

Έργα δομικών 
κατασκευών 

Κατασκευή σύγχρονων 
δικτύων άρδευσης για την 
αντικατάσταση 
γεωτρήσεων στη ΛΑΠ 
Πηνειού 

Τα έργα αυτά αφορούν έργα μεταφοράς και διανομής νερού 
που απαιτούνται για την αξιοποίηση σε αρδευτική χρήση της 
μεταφερόμενης ποσότητας νερού των 250 Τιγπ 3 από τον 

Αχελώο. 
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Στην ενότητα Β. 1-1 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ΣΠΕ «Επιλογή σεναρίου διαχείρισης του νερού για 
την επίτευξη των στόχων της Οδηγίας 2000/60 ΕΚ στα επιφανειακά και υπόγεια νερά της ΛΑΠ Πηνειού» 
αναφέρονται τα εξής: «Ως προς τα εναλλακτικά σενάρια διαχείρισης του νερού με στόχο την επίτευξη των 
στόχων της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ στα επιφανειακά και υπόγεια νερά της ΛΑΠ Πηνειού, επιλέγεται το 
σενάριο Γ1Υ1Α1Π1 όπως περιγράφεται στη ΣΜΠΕ, το οποίο περιλαμβάνει: μείωση της αρδευτικής 
κατανάλωσης στην τιμή των 450 γπ 3 ανά στρέμμα ετησίως, με διατήρηση των ίδιων αρδευομένων 
εκτάσεων στη ΛΑΠ Πηνειού (2.500.000 στρ.), υλοποίηση των δρομολογημένων, αλλά όχι και των 
πρόσθετων, έργων ταμίευσης απορροών στη ΛΑΠ Πηνειού, και μεταφορά από τον ποταμό Αχελώο 
ποσότητας νερού ίσης με 250 Ηιη3 ετησίως.» 

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση, ακολουθώντας τα προβλεπόμενα από την Οδηγία 2001/42/ΕΚ κωδικοποιεί 
τα αποτελέσματα της εκτίμησης και αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που διαγιγνώσκονται 
σε στρατηγικό επίπεδο και καταλήγει σε επιλογές επί εναλλακτικών σεναρίων δίνοντας κατευθύνσεις για 
την περαιτέρω οριστικοποίηση και εφαρμογή του Σχεδίου Διαχείρισης, όπου αυτό κριθεί αναγκαίο. 

Στο πλαίσιο αυτό είναι σαφές ότι στο επίπεδο του Σχεδίου Διαχείρισης (Οδηγία 2000/60/ΕΚ) και της 
Οδηγίας 2001/42/ΕΚ κρίθηκε ότι με στόχο την επίτευξη των στόχων της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ στα 
επιφανειακά και υπόγεια νερά της ΛΑΠ Πηνειού, το επιλεχθέν σενάριο, το οποίο περιλαμβάνει μείωση της 
αρδευτικής κατανάλωσης στην τιμή των 450ιτι3 ανά στρέμμα ετησίως, με διατήρηση των ίδιων 
αρδευομένων εκτάσεων στη ΛΑΠ Πηνειού (2.500.000 στρ.), υλοποίηση των δρομολογημένων, αλλά όχι και 
των πρόσθετων, έργων ταμίευσης απορροών στη ΛΑΠ Πηνειού και μεταφορά από τον ποταμό Αχελώο 
ποσότητας νερού ίσης με 250 Γιπί 3 ετησίως είναι προτιμότερο από πλευράς βιώσιμης ανάπτυξης (σε 
στρατηγικό επίπεδο) από τα εξής δύο εναλλακτικά που είχαν κατ' αρχήν προκριθεί μαζί με το επιλεγέν και 
τεθεί σε διαβούλευση: 

Εναλλακτικό 1: Σενάριο που βασίζεται (α) σε μειωμένη αρδευτική κατανάλωση ανά στρέμμα ίση περίπου 
με 450 ιτι3/στρέμμα/έτος, (β) στην ολοκλήρωση και υλοποίηση της κατασκευής των δρομολογημένων 
έργων ταμίευσης χειμερινών απορροών στη Θεσσαλία και (γ) στη μείωση των αρδευομένων εκτάσεων 
περίπου κατά περίπου 550.000 στρέμματα από τα σημερινά 2.500.000 στρέμματα, ώστε να επαρκεί η 
προσφορά νερού για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων των επιφανειακών και υπόγειων νερών. 

Εναλλακτικό 2: Σενάριο που βασίζεται (α) σε μειωμένη αρδευτική κατανάλωση ανά στρέμμα ίση περίπου 
με 450 ιτι3/στρέμμα/έτος, (β) στην ολοκλήρωση και υλοποίηση της κατασκευής των δρομολογημένων 
αλλά και πρόσθετων έργων ταδμίευσης χειμερινών απορροών στη Θεσσαλία και (γ) στη μείωση των 
αρδευομένων εκτάσεων περίπου κατά περίπου 270.000 στρέμματα από τα σημερινά 2.500.000 
στρέμματα, ώστε να επαρκεί η προσφορά νερού για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων των 
επιφανειακών και υπόγειων νερών. 

ΑΠΟΦΑΣΗ 26/2014 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

Με την απόφαση 26/2014 η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικράτειας ακυρώνει το 567/14.9.2006 
έγγραφο της Ε.Υ.Δ.Ε. Ο.Σ.Υ.Ε., με το οποίο επετράπη δυνάμει των προβλέψεων του ν. 3481/2006 και των 
εγκριθέντων με αυτόν περιβαλλοντικών όρων (άρθρο 13 παρ. 3 του ν. 3481/2006), η συνέχιση της 
εκτελέσεως του έργου της μεταφοράς νερού από τον ποταμό Αχελώο , βάσει του εκπονηθέντος από τη 
Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ Σχεδίου Διαχείρισης των λεκανών απορροής 
των ποταμών Αχελώου και Πηνειού (άρθρο 13 παρ. 2 του ν. 3481/2006), 

Στο σκεπτικό της απόφασης και ειδικότερα στην παράγραφο 14, αναφέρονται τα εξής: 

«Επειδή, το επίδικο σχέδιο διαχείρισης υδάτων (απόληψη από τον Αχελώο στη θέση Συκιά σε ετήσια 
βάση έως 600 εκατ. κ.μ. για την κάλυψη των αναγκών του γειτονικού υδατικού διαμερίσματος 
Θεσσαλίας), παρότι αφορά σε έργο εθνικής εμβέλειας, τεραστίου εύρους και αντιστοίχων συνεπειών, δεν 
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είνοα προϊόν ολοκληρωμένης διαδικασίας προγραμματισμού, αλλά αποσκοπεί αποκλειστικά στην 
πραγματοποίηση έργου, του οποίου οι περιβαλλοντικοί όροι θεωρήθηκαν δεδομένοι, αφού ελήφϋη 
υπόψη η ΜΠΕ του 2002, η οποία είχε συνταχϋεί πριν την έγκριση του σχεδίου διαχείρισης και προς την 
οποία προσαρμόστηκε, κατ' ουσίαν, το σχέδιο διαχείρισης. Εξάλλου, όπως έχει ήδη γίνει δεκτό με την 
3053/2009 απόφαση της Ολομέλειας, δεν έχουν ληφϋεί μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος 
ανεπάρκειας υδάτινων πόρων, δηλαδή έλεγχος γεωτρήσεων, μικρά έργα αξιοποίησης των υδάτων της 
Θεσσαλίας και προσαρμογή των καλλιεργειών στη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, με εγκατάλειψη των 
υδροβόρων καλλιεργειών και αντικατάσταση των μεθόδων άρδευσης, ώστε να μην σπαταλώνται 
πολύτιμοι υδάτινοι πόροι. Τέλος, το γεγονός ότι το επίδικο έργο σχεδιάστηκε ελλιπώς και χωρίς να 
ληφϋούν υπ' όψιν όλες οι εναλλακτικές λύσεις, προκύπτει και από τα προς έγκριση σχέδια διαχείρισης 
υδατικών πόρων Δυτικής Στερεάς και Θεσσαλίας, με τα οποία μεταβάλλονται ουσιώδη χαρακτηριστικά του 
έργου. Συγκεκριμένα, α) το έργο επαναπροσδιορίζεται και η απαραίτητη ποσότητα εκτρεπόμενου ύδατος 
για την επίτευξη των ως άνω στόχων περιορίζεται από τα 600 εκατ. κ.μ/έτος στα 250 εκατ. κ.μ/έτος, β) 
προβλέπεται η υλοποίηση έργων ταμίευσης των χειμερινών απορροών στη Θεσσαλία, γ) μειώνονται οι 
αρδευόμενες εκτάσεις στη Θεσσαλία και μέρος αυτών μετατρέπεται σε ξηρικές, δ) το έργο της Μεσοχώρας 
απεμπλέκεται πλήρως, τόσο λειτουργικά όσο και τεχνικά, από τα έργα εκτροπής και καθίσταται αμιγώς 
υδροηλεκτρικό και ε) επανασχεδιάζεται το έργο της Συκιάς προκειμένου να μπορέσει να λειτουργήσει ως 
υδροηλεκτρικό με πολύ μικρότερες ποσότητες ύδατος. Βάσει των ανωτέρω και δεδομένου ότι α) δεν 
προκύπτει από το σχέδιο ότι οι επιδιωκόμενες με αυτό άρδευση και, δευτερευόντως, ύδρευση της 
Θεσσαλίας καθώς και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θα προσφέρουν μεγαλύτερα οφέλη στην υγεία 
και στην ασφάλεια των ανθρώπων καθώς και στη βιώσιμη ανάπτυξη από τη μη υποβάθμιση των 
επιφανειακών και των υπογείων υδάτων, β) δεν βεβαιώνεται ότι οι στόχοι του σχεδίου δεν μπορούσαν, 
για τεχνικούς λόγους ή λόγω υπέρμετρου κόστους, να επιτευχθούν με άλλα μέσα, τα οποία θα 
συνιστούσαν σαφώς καλύτερη περιβαλλοντική επιλογή και γ) δεν προκύπτει από το σχέδιο ότι έχουν 
ληφθεί όλα τα πρακτικώς εφικτά μέτρα για τον μετριασμό των αρνητικών συνεπειών του σχεδίου 
μεταφοράς ύδατος στην κατάσταση του συστήματος επιφανειακών και υπογείων υδάτων του ποταμού 
Αχελώου, με το επίδικο έργο παραβιάζονται οι ως άνω διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, όπως αυτές 
ερμηνεύτηκαν με την από 11.9.2012 απόφαση του ΔΕΕ. Κατ' ακολουθία, ο σχετικός λόγος ακυρώσεως 
είναι βάσιμος και πρέπει να γίνει δεκτός» ± 

Σε πλήρη συμμόρφωση με τα ανωτέρω, το παρόν Σχέδιο Διαχείρισης λαμβάνει επακριβώς υπόψη το 
σκεπτικό της απόφασης του Συμβουλίου της Επικράτειας ως προς τις προϋποθέσεις εφαρμογής του 
άρθρου 4 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ και προβλέπει ειδική δέσμη μέτρων που περιλαμβάνουν, μεταξύ 
άλλων, και έργα μεταφοράς 250 εκατ. κ.μ/έτος από τη λεκάνη του Αχελώου στη λεκάνη του Πηνειού. 
Ειδικότερα το παρόν Σχέδιο Διαχέιρισης Υδάτων ακολουθεί πιστά τις προβλέψεις της Οδηγίας Πλαίσιο για 
τα Νερά αφού: 

Α) Προκύπτει από αυτό ότι οι επιδιωκόμενες με αυτό άρδευση και, δευτερευόντως, ύδρευση της 
Θεσσαλίας καθώς και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θα προσφέρουν μεγαλύτερα οφέλη στην 
υγεία και στην ασφάλεια των ανθρώπων καθώς και στη βιώσιμη ανάπτυξη από τη μη υποβάθμιση των 
επιφανειακών και των υπογείων υδάτων. 

Τονίζεται μάλιστα ότι το παρόν σχέδιο με το συγκεκριμένο πακέτο συμπληρωματικών μέτρων (μέρος των 
οποίων είναι τα έργα μεταφοράς 250 εκατ. κ.μ/έτος από τη λεκάνη του Αχελώου στη λεκάνη του Πηνειού) 
στοχεύει στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της Οδηγίας στα επιφανειακά και υπόγεια νερά της 
Θεσσαλίας εξυπηρετώντας παράλληλα χρήσεις νερού τόσο στη λεκάνη του Πηνειού όσο και στη λεκάνη 
του Αχελώου που ικανοποιούν το δημόσιο συμφέρον, ενισχύοντας περαιτέρω το βιώσιμο χαρακτήρα των 
σχετικών μέτρων. 
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Β) Προκύπτει από το παρόν σχέδιο ότι οι στόχοι του δεν μπορούσαν, για τεχνικούς λόγους ή λόγω 
υπέρμετρου κόστους, να επιτευχθούν με άλλα μέσα, τα οποία θα συνιστούσαν σαφώς καλύτερη 
περιβαλλοντική επιλογή από πλευράς εφαρμογής των διατάξεων της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. 

Κρίνεται αναγκαίο να διευκρινισθεί ότι, όπως ρητά αναφέρεται στο παρόν σχέδιο τόσο τα έργα που 
σχετίζονται με τη μεταφορά 250 εκατ. κ.μ/έτος από τη λεκάνη του Αχελώου στη λεκάνη του Πηνειού όσο 
και άλλα έργα, είτε αυτά προτείνονται ως μέτρα είτε αυτά εξετάσθηκαν ως εξαιρέσεις (άρθρο 4, 
παράγραφος 7), όταν αυτά εμπίπτουν στην εφαρμογή της Οδηγίας 85/337/ΕΟΚ, όπως ισχύει, θα πρέπει, 
σε συνέχεια του παρόντος Σχεδίου Διαχείρισης, να αποτελέσουν αντικείμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων που θα εκπονείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο 4014/2011, όπως ισχύει. Αν 
αυτά βρίσκονται εντός περιοχών ΝβΙογβ θα πρέπει επιπρόσθετα να τηρούνται τα προβλεπόμενα από το 
άρθρο 6 της Οδηγίας 92/43/ΕΚ, όπως αυτά εξειδικεύονται στο άρθρο 10 του νόμου 4014 του 2011, όπως 
ισχύει. Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν και τα έργα που συνδέονται, βάσει του παρόντος Σχεδίου 
Διαχείρισης, με την μεταφορά 250 εκατ. κ.μ/έτος από τη λεκάνη του Αχελώου στη λεκάνη του Πηνειού 
(π.χ. ταμιευτήρας Συκιάς), αλλά και έργα που συνδέονταν παλαιότερα με τη μεταφορά νερού και βάσει 
του παρόντος Σχεδίου Διαχείρισης δεν εξυπηρετούν πλέον τέτοιες ανάγκες (π.χ. έργο Μεσοχώρας). 

Γ) Προκύπτει από το σχέδιο ότι έχουν ληφθεί όλα τα πρακτικώς εφικτά μέτρα για τον μετριασμό των 
αρνητικών συνεπειών του σχεδίου μεταφοράς ύδατος στην κατάσταση του συστήματος επιφανειακών 
και υπογείων υδάτων του ποταμού Αχελώου. 

Σχετικά μέτρα για τη βελτίωση της κατάστασης του συστήματος επιφανειακών και υπόγειων υδάτων της 
λεκάνης του Αχελώου αναφέρονται στο Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής 
Στερεάς Ελλάδας, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο και σχετίζεται κατά κύριο λόγο με τη διατήρηση - 
βελτιστοποίηση τιμών οικολογικής παροχής. Πέραν αυτού σημειώνονται τα εξής: 

Το γλυκό νερό που μπορούν να δέχονται τα μεταβατικά νερά και τα υγροτοπικά συστήματα των εκβολών 
Αχελώου είναι απολύτως ρυθμισμένο (Βλ. σύνοψη ποσοτικής ανάλυσης απορροών πιο κάτω) από το 
σύστημα των 3 φραγμάτων (Κρεμαστά, Καστράκι και Στράτος I και II) με τρόπο ώστε: 

1) Τη θερινή περίοδο (κρίσιμη από οικολογική άποψη) η παροχή του Αχελώου κατάντη του Στράτου είναι 
πολλαπλάσια από αυτή που θα δέχονταν ο ποταμός αν ήταν στην παλαιότερη φυσική του κατάσταση 
(εκτιμάται τουλάχιστον σε 5 φορές περισσότερες). Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις στον κάτω ρου του 
Αχελώου σχετίζονται, δηλαδή, με τα φράγματα και την τεχνητή ρύθμιση της ροής και όχι με απολήψεις. 

2) Τη χειμερινή περίοδο η παροχή του Αχελώου είναι τόσο μεγάλη ώστε δεν τίθεται θέμα ελλειμματικής 
τροφοδοσίας των φυσικών συστημάτων λόγω πενίας γλυκού νερού. 

Τα όποια προβλήματα ποιότητας, όπως πολλές μελέτες έχουν αναδείξει και όπως ο ίδιος ο Φορέας 
Διαχείρισης των υγροτοπικών περιοχών δηλώνει, οφείλονται σε ανθρωπογενείς δραστηριότητες και 
πρακτικές στην πεδιάδα του Αχελώου και στις ίδιες τις λιμνοθάλασσες με προεξάρχουσες τη γεωργία και 
την κτηνοτροφία, αλλά και τις αστικές πιέσεις. Επίσης, στο ίδιο πλαίσιο θα πρέπει να σημειωθεί ότι 
δραστηριότητες εντός και πέριξ των λιμνοθαλασσών (ιχθυοκαλλιεργητικές, γεωργικές, αστικές) 
επηρεάζουν απολύτως το ισοζύγιο γλυκού και αλμυρού νερού εντός αυτών, ανάλογα με τις 
προτεραιότητες της κάθε μιας και της ισορροπίας που διαμορφώνεται. 

Η σημερινή κάλυψη των αναγκών των υγροτόπων και των παράκτιων υδάτων σε καθαρό γλυκό νερό δεν 
περιορίζεται από τη διαθεσιμότητα γλυκού νερού, η οποία όπως προαναφέρθηκε είναι πολλαπλάσια της 
φυσικά αναμενόμενης κατά τη θερινή περίοδο, αλλά από ποσοτικές ρυθμίσεις στο ισοζύγιο γλυκού- 
αλμυρού νερού εντός των υγροτοπικών περιοχών, καθώς και από τη διάχυτη κυρίως, αλλά και σημειακή, 
ρύπανση που υποβαθμίζει την ποιότητα του γλυκού νερού που εισέρχεται σε αυτές. Επίσης, σε ορισμένες 
περιπτώσεις ο ανταγωνιστικός χαρακτήρας μεταξύ εντατικής γεωργίας και φυσικού περιβάλλοντος πέριξ 
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των λιμνοθαλασσών καθιστά δυσκολότερη την τροφοδοσία των τελευταίων με γλυκό νερό, αφού δίδεται 
προτεραιότητα στην αποστράγγιση και στην αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων εντός της γεωργικής γης. 

Από τα παραπάνω, τα οποία είναι γνωστά στους διαχειριστές νερού και φυσικών περιοχών της λεκάνης 
του Αχελώου, συνάγεται το συμπέρασμα ότι τα όποια τυχόν προβλήματα δεν προκύπτουν από τη 
διαθεσιμότητα γλυκού νερού, αλλά από τον τρόπο διαχείρισής του. Ακόμη η άποψη περί εμπλουτισμού 
της Λυσιμαχίας με νερά του Αχελώου (αν δεν είναι από την Τριχωνίδα η μόνη εναλλακτική είναι ο 
Αχελώος) δεν αποτελεί την ορθότερη μέθοδο διαχείρισης από περιβαλλοντική άποψη, αφού πρωτεύουσα 
σημασία θα έπρεπε να έχει ο περιορισμός των ρυπαντικών φορτίων. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει 
περίσσεια διαθέσιμου νερού που μπορεί αν κριθεί σκόπιμο να εξυπηρετήσει τέτοιες ανάγκες. Αναφέρεται 
χαρακτηριστικά ότι σύμφωνα με στοιχεία της ΔΕΗ και της Διεύθυνσης Υδάτων αφήνονται κατάντη του 
Στράτου περίπου 500 εκ. κυβικά κατά την αρδευτική περίοδο για την κάλυψη αρδευτικών αναγκών στο 
χωράφι που εκτιμώνται περίπου σε 250 εκατ. κυβικά. 


ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΩΝ ΛΑΠ ΑΧΕΛΩΟΥ (κατάντη τμήμα) 

Ο Αχελώος στο κατάντη του τμήμα είναι ένα απολύτως ρυθμισμένο σύστημα που δεν μπορεί να 
επηρεασθεί από την απόληψη 250 εκ. κυβικών χειμερινών απορροών του άνω ρου αυτού. 

Το υδατικό δυναμικό της λεκάνης του ποταμού Αχελώου σε διάφορες θέσεις εξέτασής του κατά μήκος του 
ποταμού φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα : 

Υδατικό δυναμικό της λεκάνης π. Αχελώου σε θέσεις κατά μήκος του ποταμού 


Θέση 

Μεσοχώρα 

Συκιά 

Αυλάκι 

ΥΗΣ Κρεμαστών 
ΥΗΣ Καστρακίου 

ΥΗΣ Στράτου 
Εκβολές 


Μέσος ετήσιος όγκος απορροής 

0,73 

1,45 

1,63 

3,38 

3,73 

3,82 

4,15 


(ΙΟ 9 


ΓΠ 3 ) 


Τα 250 εκ. κυβικά (ποσότητα πιθανή για μεταφορά από Αχελώο σε λεκάνη Πηνειού σύμφωνα με σενάριο 
Σχεδίου Διαχείρισης) αναλογεί: 

• Στο ύψος του Φράγματος Συκιάς στο 17% του μέσου ετήσιου όγκου απορροής. 

• Στην θέση Στράτος (κατάντη της οποίας ευρίσκεται η συντριπτική πλειοψηφία των καταναλωτικών 
χρήσεων) στο 6,5% του μέσου ετήσιου όγκου απορροής. 

• Στις Εκβολές στο 6% του μέσου ετήσιου όγκου απορροής. 

Σύμφωνα με στοιχεία της ΔΕΗ ο συνολικός ωφέλιμος όγκος των ταμιευτήρων Κρεμαστών, Καστρακίου και 
Στράτου (I και II) ισούται με 3, 7 δισεκατομμύρια κυβικά, ποσότητα σχεδόν ίση με τον μέσο ετήσιο όγκο 
απορροής του Αχελώου κατάντη του Στράτου, ενώ η μέση ποσότητα που «φεύγει» για όλες τις χρήσεις 
(υδροηλεκτρική, αρδευτική, υδρευτική, οικολογική παροχή) από τα Κρεμαστά για την περίοδο από το 
Μάιο έως τον Σεπτέμβριο κάθε έτους κυμαίνεται από 1 έως 1,2 δισεκατομμύρια κ.μ. 


Επίσης κάλυψη των περιβαλλοντικών αναγκών σε ότι αφορά τη διαθεσιμότητα νερού στα υγροτοπικά 
συστήματα του κάτω ρου του Αχελώου και των εκβολών στηρίζεται σε ένα αυστηρά ρυθμισμένο καθεστώς 
παροχών από τα φράγματα της ΔΕΗ κατά τη θερινή περίοδο που κάνει δυνατή την πολλαπλάσια σε σχέση 
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με το φυσικό καθεστώς παροχή γλυκού νερού. Τα όποια περιβαλλοντικά προβλήματα σχετίζονται 
περισσότερο με το καθεστώς ανθρωπογενών χρήσεων στις περιοχές αυτές. 

Επομένως οι περιβαλλοντικές ανάγκες από πλευρά διαθεσιμότητας νερού υπερκαλύπτονται με το 
παραπάνω. Η αποτίμηση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί κεντρικό ζήτημα για το 
Σχέδιο Διαχείρισης Νερών στο επίπεδο που διασφαλίζονται οι αναγκαίες ποσότητας και προβλέπονται 
μέτρα για την καλή ποιοτική του κατάσταση και αυτό έχει γίνει στα Σχέδια Διαχείρισης τόσο της Δυτικής 
Στερεάς Ελλάδας όσο και της Θεσσαλίας. Η περαιτέρω ανάλυση των χαρακτηριστικών των οικοτόπων και 
των ειδών πανίδας και χλωρίδας και η πρόβλεψη πρόσθετων δράσεων προστασίας αποτελεί αντικείμενο 
των Σχεδίων Διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών, τα οποία θα πρέπει, όπως προβλέπεται και στα 
βασικά μέτρα του Σχεδίου Διαχείρισης Νερών, να γίνουν όσο το δυνατό πιο γρήγορα, ώστε τυχόν ειδικές 
ρυθμίσεις τους που σχετίζονται με τα νερά να ληφθούν υπόψη στο επόμενο σχέδιο Διαχείρισης Νερών της 
περιόδου 2015-2021. 

Δεν τίθεται θέμα υψηλών ή μη περιβαλλοντικών απαιτήσεων στη μελέτη του Σχεδίου Διαχείρισης σε ότι 
αφορά τις απολήψεις, αφού αυτές είναι σε κάθε περίπτωση πολύ μικρότερες από το 30%, τόσο στον άνω 
ρου του Αχελώου (ανάντη των Κρεμαστών) όσο και στον κάτω (κατάντη του Στράτου). 

Τα όποια προβλήματα ποιότητας, όπως πολλές μελέτες έχουν αναδείξει και όπως ο ίδιος ο Φορέας 
Διαχείρισης των υγροτοπικών περιοχών των εκβολών δηλώνει, οφείλεται σε ανθρωπογενείς 
δραστηριότητες και πρακτικές στην πεδιάδα του Αχελώου και στις ίδιες τις λιμνοθάλασσες με 
προεξάρχουσες τη γεωργία και την κτηνοτροφία, αλλά και τις αστικές πιέσεις. Επίσης, στο ίδιο πλαίσιο 
θα πρέπει να σημειωθεί ότι δραστηριότητες εντός και πέριξ των λιμνοθαλασσών (ιχθυοκαλλιεργητικές, 
γεωργικές, αστικές) επηρεάζουν απολύτως το ισοζύγιο γλυκού και αλμυρού νερού εντός αυτών, ανάλογα 
με τις προτεραιότητες της κάθε μιας και της ισορροπίας που διαμορφώνεται. 

Η κάλυψη των αναγκών των υγροτόπων και των παράκτιων υδάτων σε καθαρό γλυκό νερό που γίνεται 
σήμερα δεν περιορίζεται από τη διαθεσιμότητα γλυκού νερού, η οποία όπως προαναφέρθηκε και 
αναλύθηκε είναι πολλαπλάσια της φυσικά αναμενόμενης κατά τη θερινή περίοδο, αλλά από ποσοτικές 
ρυθμίσεις στο ισοζύγιο γλυκού-αλμυρού νερού εντός των υγροτοπικών περιοχών, καθώς και από τη 
διάχυτη κυρίως, αλλά και σημειακή, ρύπανση που υποβαθμίζει την ποιότητα του γλυκού νερού που 
εισέρχεται σε αυτές. Επίσης σε ορισμένες περιπτώσεις ο ανταγωνιστικός χαρακτήρας μεταξύ εντατικής 
γεωργίας και φυσικού περιβάλλοντος πέριξ των λιμνοθαλασσών καθιστά δυσκολότερη την τροφοδοσία 
των τελευταίων με γλυκό νερό, αφού δίδεται προτεραιότητα στην αποστράγγιση και στην αποφυγή 
πλημμυρικών φαινομένων εντός της γεωργικής γης. 

Σε ότι αφορά στο νερό που καταλήγει στη θάλασσα στην περίπτωση του Αχελώου η θερινή παροχή στην 
εκβολή είναι σημαντικά μεγαλύτερη από την θεωρητικά αναμενόμενη, λαμβάνοντας υπόψη το καθεστώς 
ρύθμισης από τα μεγάλα φράγματα. Η «ρύθμιση» που επιτυγχάνεται μέσω των 3 φραγμάτων (Κρεμαστά, 
Καστράκι και Στράτος) δεν υπάρχει αμφιβολία ότι διαφοροποιεί την παλαιότερη φυσική κατάσταση, κατά 
κύριο λόγο στον κάτω ρου του Αχελώου σε ότι αφορά τη θερινή παροχή του ποταμού, την ποσότητα 
φερτών, την ελεύθερη μετακίνηση ειδών ιχθυοπανίδας και την εποχιακή κατάκλυση πολύ μεγάλων σε 
έκταση περιοχών, οι οποίες σήμερα στην πλειονότητά τους καλλιεργούνται. Για τη λειτουργία των 
συγκεκριμένων έργων έχει εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων (ΚΥΑ 
οικ.129264/23-5-2007), η οποία προβλέπει ειδικά μέτρα, όρους και προϋποθέσεις για τη λειτουργία τους, 
λαμβάνοντας υπόψη τις περιβαλλοντικές ανάγκες σε όλες τις κατάντη του Στράτου περιοχές. Από τα 
παραπάνω, τα οποία είναι γνωστά στους διαχειριστές νερού και φυσικών περιοχών της λεκάνης του 
Αχελώου, συνάγεται το συμπέρασμα ότι τα όποια τυχόν προβλήματα δεν προκύπτουν από τη 
διαθεσιμότητα γλυκού νερού, αλλά από τον τρόπο διαχείρισής του. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει 
περίσσεια διαθέσιμου νερού που μπορεί αν κριθεί σκόπιμο να εξυπηρετήσει τέτοιες ανάγκες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13. ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 


Στόχος του Σχεδίου Διαχείρισης είναι η αποτροπή της περαιτέρω επιδείνωσης, η προστασία και η 
βελτίωση της κατάστασης των εσωτερικών επιφανειακών, των μεταβατικών, των παράκτιων και των 
υπόγειων υδάτων καθώς και των αμέσως εξαρτωμένων από αυτά χερσαίων οικοσυστημάτων και 
υγροτόπων. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός απαιτείται η εφαρμογή του Προγράμματος των Βασικών και 
Συμπληρωματικών Μέτρων που προβλέπονται από το παρόν Σχέδιο Διαχείρισης όπως τελικά αυτό 
εγκριθεί μετά την διαδικασία της Διαβούλευσης. Υπεύθυνα όργανα για την εφαρμογή του Προγράμματος 
είναι οι αρμόδιες Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και οι αρμόδιες υπηρεσίες των 
αντίστοιχων Περιφερειακών Ενοτήτων. 

Όλα τα στοιχεία του Προγράμματος Μέτρων είναι σημαντικά, όμως απαιτείται κάποιος προγραμματισμός 
και ιεράρχηση ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση της προόδου και να εντοπίζονται τα σημεία όπου 
απαιτούνται διορθωτικές παρεμβάσεις όταν διαπιστώνονται αποκλίσεις από τους στόχους. Χρειάζεται 
λοιπόν να συνταχθεί ένα Πρόγραμμα Δράσεων από τις υπεύθυνες υπηρεσίες. Στη συνέχεια προτείνονται 
ορισμένοι κύριοι άξονες που θα διευκολύνουν την δόμηση του προγράμματος δράσεων και την ιεράρχησή 
τους. 

• Προγράμματα παρακολούθησης/διερεύνησης της ποσοτικής και ποιοτικής κατάστασης 
επιφανειακών και υπογείων νερών. Έχουν εντοπιστεί αρκετά σώματα με κατάσταση άγνωστη ως 
προς τα οικολογικά ή/και τα χημικά τους χαρακτηριστικά. Απαιτείται λοιπόν να δοθεί 
προτεραιότητα στα μέτρα που σχετίζονται με τη διακρίβωση της κατάστασης αυτών των 
σωμάτων. Ειδικότερα σημειώνουμε ότι πολύ συχνά οι αναλύσεις των απολήψεων στηρίζονται σε 
θεωρητικές εκτιμήσεις ενώ λείπουν πραγματικά στοιχεία καταναλώσεων και απωλειών για τις 
διάφορες χρήσεις νερού. Διατηρώντας λοιπόν την προηγούμενη κατεύθυνση, θεωρούμε ότι 
απαιτείται να δοθεί προτεραιότητα στα σχετικά μέτρα που αφορούν μετρήσεις πραγματικής 
κατανάλωσης των διαφόρων χρήσεων νερού. 

• Εξασφάλιση πόσιμου νερού σε επαρκή ποσότητα και ικανοποιητική ποιότητα σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας. Τα σχετικά μέτρα αποτελούν άξονα προτεραιότητας. 

• Νερό για τη Γεωργία. Η γεωργία αποτελεί σημαντικότατη δραστηριότητα για την τοπική και την 
εθνική οικονομία. Ταυτόχρονα αποτελεί τον σημαντικότερο καταναλωτή νερού στο Υδατικό 
Διαμέρισμα. Τα μέτρα που σχετίζονται με τον εκσυγχρονισμό των υποδομών άρδευσης, με την 
υιοθέτηση των σύγχρονων μεθόδων άρδευσης και την υιοθέτηση ορθών γεωργικών πρακτικών 
μειώνουν τις απολήφεις αρδευτικού νερού και τις επιπτώσεις της γεωργίας στην διάχυτη και 
σημειακή ρύπανση και αποτελούν σημαντικό άξονα προτεραιότητας στο διαχειριστικό σχέδιο. 

• Προστατευόμενες περιοχές. Το Υδατικό Διαμέρισμα περιλαμβάνει αρκετές ιδιαίτερης σημασίας 
προστατευόμενες περιοχές. Τα σχετικά μέτρα αποτελούν έναν άξονα προτεραιότητας. 

• Ενίσχυση περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και ελέγχων. Η εφαρμογή του Προγράμματος Μέτρων 
απαιτεί την διενέργεια ευρύτερων και πυκνότερων ελέγχων ρύπανσης από σημειακές πηγές 
απορρίψεων. Τα σχετικά μέτρα αποτελούν έναν άξονα προτεραιότητας. 

• Λοιπά Μέτρα σύμφωνα με το Πρόγραμμα Μέτρων 

Οι παραπάνω άξονες αποτελούν έναν κατ' αρχήν σκελετό για την οργάνωση του Προγράμματος 

Δράσεων που μπορεί να εμπλουτιστεί και να διαμορφωθεί τελικά σύμφωνα με τις απόψεις των 

αρμόδιων υπηρεσιών, με στόχο την καλύτερη εφαρμογή του Σχεδίου Διαχείρισης. 




31848 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14. ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 


Η σύνταξη του Σχεδίου Διαχείρισης, αττοτέλεσε στο σύνολό της μία απαιτητική εργασία, πολυδιάστατη και 
σύνθετη, με κύριο περιορισμό την έλλειψη πληροφορίας σε συγκεκριμένους τομείς, όπως αποτυπώνεται 
στα κείμενα τεκμηρίωσης, αδυναμία την οποία καλείται να καλύψει εν μέρει το Πρόγραμμα Μέτρων, στο 
πλαίσιο του οποίου προτείνονται σχετικές δράσεις. 

Ειδικότερα, κατά την εφαρμογή της Οδηγίας στο ΥΔ της Θεσσαλίας παρουσιάστηκαν προβλήματα που 
έγκεινται τόσο στην έλλειψη ή την προβληματική παροχή δεδομένων και στοιχείων από φορείς σε τοπικό 
ή και εθνικό επίπεδο όσο και στην μη ολοκληρωμένη προσέγγιση ορισμένων ζητημάτων, από ομάδες 
εργασίας της ΕΕ, που σχετίζονται με την εφαρμογή της Οδηγίας. 

Τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν σε εθνικό επίπεδο αλλά και ειδικότερα σε επίπεδο Υδατικού 
Διαμερίσματος Θεσσαλίας ήταν τα παρακάτω: 

• Προβληματικά, σε ορισμένες περιπτώσεις, όρια των ΛΑΠ και των ΥΔ. 

• Μικρή κάλυψη των ποτάμιων, μεταβατικών και παράκτιων ΥΣ από σταθμούς παρακολούθησης με 
λίγα δεδομένα οικολογικών και χημικών παραμέτρων. 

• Ελλείψεις σε πρόσφατα δεδομένα πεδίου που να σχετίζονται με την οικολογική και την χημική 
κατάσταση των επιφανειακών υδάτων και την χημική κατάσταση των υπογείων υδάτων κυρίως ως 
προς την παρουσία φυτοφαρμάκων στα υπόγεια νερά. 

• Περιορισμοί στην καταγραφή των απορριπτόμενων ρυπαντικών φορτίων από τον κλάδο της 
βιομηχανίας και των τεχνολογιών αντιρρύπανσης που εφαρμόζονται. 

• Περιορισμοί στην καταγραφή απολήψεων τόσο για ύδρευση όσο και για άρδευση με αποτέλεσμα 
οι εκτιμήσεις ποσοτήτων στην άρδευση να γίνονται με βάση την ζήτηση λαμβάνοντας υπόψη τους 
τύπους των καλλιεργειών. 

• Δυσκολίες ως προς την πληρότητα συλλογής στοιχείων που θα συμπλήρωναν και θα τεκμηρίωναν 
σε μεγαλύτερο βαθμό, αντικείμενα που εξετάστηκαν στο πλαίσιο των απαιτήσεων της Οδηγίας 
όπως τα στοιχεία των πιέσεων. 

• Μη διαθέσιμα πληθυσμιακά στοιχεία της απογραφής του 2011. 

• Έλλειμμα εμπειρίας σε διαδικασίες συμμετοχής δημόσιου διαλόγου - ανοιχτής διαβούλευσης. 
Μικρή ανταπόκριση στη συμπλήρωση ερωτηματολογίων από πολίτες και φορείς. 

• Η κατάρτιση του παρόντος Σχεδίου Διαχείρισης έγινε σε συγκυρία συγχωνεύσεων, 
αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών για την μετάβασή τους στις απαιτήσεις του προγράμματος 
Καλλικράτη. 

• Μη επαρκώς στελεχωμένα αρμόδια τμήματα που καλούνται να υλοποιήσουν τα Σχέδια 
Διαχείρισης, τόσο σε επίπεδο αποκεντρωμένης διοίκησης όσο και σε επίπεδο περιφέρειας 
(Δ/νσεις Υδάτων, Τμήματα Υδροοικονομίας κλπ). 

• Σημαντικές ελλείψεις στην καταγραφή και χορήγηση δεδομένων που σχετίζονται με την εφαρμογή 
άλλων σχετικών οδηγιών (πχ Οδηγία νιτρορρύπανσης). 

• Δυσκολία στη συνεργασία με άλλους φορείς με σημαντικότατο ρόλο στη διαχείριση νερών (ΓΟΕΒ, 
ΤΟΕΒ, ΥΠΑΑΤ). 
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• Πλημμελή τήρηση αρχείων κόστους και. τιμολόγησης νερού, μη τήρηση σχετικών λογιστικών 
προτύπων σε ορισμένες ΔΕΥΑ ή φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης. 

• Μη διάκριση οικονομικών στοιχείων των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης με αποτέλεσμα 
να είναι αδύνατη η διαφοροποίηση των δύο υπηρεσιών νερού στην οικονομική ανάλυση. 

Τα γενικά προβλήματα που σχετίζονται με την ελλιπή προσέγγιση ζητημάτων που σχετίζονται με την 
εφαρμογή της Οδηγίας από ομάδες εργασίας της ΕΕ είναι: 

• Η πρώτη άσκηση διαβαθμονόμησης δεν ολοκληρώθηκε και εξελίσσεται η δεύτερη. 

• Η ταξινόμηση των ποτάμιων ΥΣ ως προς τα ΒΠΣ γίνεται με τα Βενθικά Μακροασπόνδυλα, αφού για 
τα υπόλοιπα (ιχθυοπανίδα, μακρόφυτα, φυτοβένθος) δεν είναι εφικτό να προσδιορισθούν τα όρια 
των κλάσεων ταξινόμησης. 

• Καθυστερήσεις στον καθορισμό φυσικοχημικών και υδρομορφολογικών προτύπων με 
αποτέλεσμα να μην είναι εφικτός ο καθορισμός συνθηκών αναφοράς αλλά και τα όρια κλάσεων 
μεταξύ υψηλής, καλής κατάστασης κλπ. 

• Για τα ΙΤΥΣ-ΤΥΣ ποτάμια ΥΣ δεν έχει γίνει καμία πρόοδος στον καθορισμό του μέγιστου 
οικολογικού δυναμικού από τις ομάδες διαβαθμονόμησης. 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 


Άρθρο 4 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 



Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2014 

Ο Πρόεδρος 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ 
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